पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”7 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 31 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2024--श्रावण 11, शक 1946 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, | भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, | भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक- भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं, अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जून 2024 


क्रमांक एफ 4-1/2007/1-7.— Shri Ajit Kumar Rajbhanu, I Additional District and Sessions Judge, Kunkuri 
(C.G.) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक F-No. 2788/911/XXI-B/C.G./2024, दिनांक 15-03-2024 SRI 
मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर से वापिस लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ लोक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर विधिक 
सलाहकार के पद पर पदस्थ करते हुए सौंपी गई है. 


AACA राज्य शासन एतद्द्वारा Shri Ajit Kumar Rajbhanu, I Additional District and Sessions Judge, Kunkuri (C.G.) 
को छत्तीसगढ़ लोक आयोग में विधिक सलाहकार के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता 
है. 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मुकेश कुमार बंसल, सचिव. 
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संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


506 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 जुलाई 2024 


क्रमांक एफ 5-4/2021/18.--15वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को ग्रान्ट जारी करने हेतु निर्धारित शर्तों के पालन में 
प्रदेश की विभिन्‍न नगरीय निकायों द्वारा पांच मूल सेवायें--यथा, (1) जल आपूर्ति (ii) मल प्रबंधन, मल-जल तथा स्वच्छता (iii) ठोस 
अपशिष्ट प्रबंधन, (iv) वर्षा जल निकासी तथा (५) सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में (24x7) जल की उपलब्धता हेतु स्व-निर्धारित 
सेवा स्तर बेंचमार्क वर्ष 2022-23 हेतु वास्तविक तथा वर्ष 2023-24 हेतु लक्षित स्तर जो सी.ई.पी.टी. विश्वविद्यालय अहमदाबाद द्वारा विकसित 
ऑनलाईन मॉड्यूल के अनुसार है, निम्नानुसार अधिसूचित किये जाते हैं, अर्थात्‌ :-- 


SERVICE LEVEL BENCHMARK AT A GLANCE (SLB) 
Financial Year - 2022-23 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ambikapur District :Surguja Municipal Corporation 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


a : 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
3 Extent of metering of water connections रे 
13 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oe | | 
Extent of non revenue water (NRW) 
ee 
Fe 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायता के निराकरण की क्षमता com | | 
Efficiency_in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता els a 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 20:22 | oe] 


ie 
97 
A 


2.2 
2.3 
4 


2 


Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
5 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता me 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ae : 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ene me 


2 


NA 
NA 
NA 
NA 

A 


N 


3.1 : 100 
sor को Naa के निरक रण की | % | 
वास करे प्रबंध मात उसे की मिल आजा 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 9 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब das tas ba 
Incidence of water logging/flooding 7 

जल भराव के क्षेत्र he 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhilai District :Durg Municipal Corporation 


erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक खरा 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections of 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100% 8 
1.2 


Per see ita supply of water 135 79८4 


| 


: प्रति जल की उपलब्धता 
ine पक 
[4 7 ० 


= NR 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 76 100 
Cost recovery in water supply services P3 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली en : 
Efficiency A collection of water supply - related charges ‘ 
जल प्रदाय में लागत Tah की क्षमता ee Bt छठ 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हि 
'शौचालयों की उपलब्धता 109.0% 108: pe 


2 मन लि निरव व को पका 
23 मिल जल नल की है 8 
24 मिल जल पशोया पता की पाता 
AR, कल जल treatment NA 
27 fess Fd गत recovery in sewage management 20 


NO 


Nh 
a 


2 


Zz 
> 


EG 

ऊ | ao 
4, 

= 

ry 

$ 


Nn 


N = Zz 


Efficiency in redressa! of customer complaints 
2.8 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 100 
Efficiency in collection of sewage charges . 
29 [feat में लागत वसुली की क्षमता eee NA Me 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


= 
i=] 
o 


Household level coverage of solid waste management services 6 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00:04 100 a8 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 00:02 100 100 


3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 6 

~ [eed ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 22006 120 
3 Extent of municipal solid waste recovered 

4 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय eee a 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान eae 11 


Extent of cost recovery in SWM services 
36 ठोस eae प्रबंधन में लागत वसुली 31207 02% 


3 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता one 2०) 


Efficiency in collection of SWM charges 

38 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 286: 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 6 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 


Incidence of water logging/flooding 5 
42 जल भराव के क्षेत्र nee | 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-BhilaiCharoda District :Durg Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक 


am. | 
जल आपूर्ति सेवाएं 
a 
19 ete el collection i Te supply - related charges | ६५४4 | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets A 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 


Coverage of sewage network services 
Sinn ne ole 


Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 |सिवरेज में लागत वसुली 


| | 

लग as 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

eee] 

sei ows ae argue La 

| % 
ee 
a er 90.0% 


STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


४|०| 


2 
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2 
2 
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N 
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N 
fo) 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on त्ाती॥ under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilaspur District :Bilaspur Municipat Corporation 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक wy 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


nie ्िििि?)एएरएओ 
मम 
कदर etc की ee 
joo eu eet nM 
1 3 अमिता ee eee 
कट] 7 

Quality ore | _ ४9 | 100 


Efficiency ॥# collection of water supply - related charges 

: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets ९५ 
A शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 


Coverage of sewage network services 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 
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3 Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ero = 
Adequacy of sewage treatment capacity 9 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता mee 120 ia 


Sh 
x} 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल ura 100.0% 100 400 
Extent of reuse and recycling of sewage 

26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा £0:0%# 
Extent of cost recovery in sewage management 

2. सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 

2.8 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ९0:27 

29 Efficiency in collection of sewage charges 

~~ [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


34 Househoid level coverage of solid waste management services 100.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 53 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
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00 N 
ao oo 
N 
or 


3 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Ne 
Efficiency in collection of SWM charges 

38 ठोसकररा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता sone 

STORM WATER DRAINAGE हु 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network " 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब dense tig ae 
Incidence of water logging/flooding 

42 जल भराव के क्षेत्र 0.0% 16 


Note : N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Birgaon District :Raipur Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10:01 a ig 
जल की उपलब्धता 135 Iped 78 79 
Extent of metering of water connections a 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 
Continuity of water supply 
की निररता 20 | ८० 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता है 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत Ty 
Efficiency 1 collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत व की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 6 
शौचालयों की उपलब्धता ee 


Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता : 
Collection efficiency of sewage network 5 
ae जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
He जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 2100: 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की ai 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ay 108.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 8 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ideal 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार : 


6० 
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Efficiency of collection of municipal solid waste 00४ 
“(शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste é 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ene 

Extent of municipal solid waste recovered 30.0% 

Met ठोस अपषिष्ट कचरे का पु he 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

ae मिल. 
बोस कवरा प्रबंधन नाग cd 
। 
तीस कर परत म लागत og oh 


2) 4 | | ee 
alo] aA | w 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र ee 4 है 
Incidence of water logging/fiooding हा कान फाड़ 
जल भराव के क्षेत्र oe : 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chirimiri District :Koriya Municipal Corporation 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


a 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:02 रे 
Per ae ita supply of water 440 

प्रति जल की उपलब्धता 135 Iped 140 141 

3 _ [Extent of metering of water connections 3 ne 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 42008 Ne 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध 22:22 fe 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 

SUN की Sey निराकरण की क्षमता 30 0% | *% | 
Cost recovery in water supply services a 

जल प्रदाय में लागत वसूली 100.0% a 
Efficiency Au collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ess 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets . 

Coverage of sewage network services 100.0% 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता " oe 


ieteainamanea 
eee 
Steer At शिकायत के Penge की 100 100 
29 Paulas cede iat charges NA 

SOLID WASTE MANAGEMENT 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee 3 a 
Incidence of water logging/flooding 6 

जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dhamtari District :Dhamtari Municipal Corporation 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक Se 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


55 षओ््ण्िाीराक््न्े्णणणनओ 
a 
—— 
a 

19 जल अत collectio Ee ae supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल Mt WUT 


marie नेटवर्क east की व्यापकता ers il 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यप्तता 
25 ae, ps seeds treatment 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
शिव ed गत recovery in sewage management 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
* [suntan की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mae 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
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सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 8 4a Ns 
3 SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services é 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ioe 108 108 
Efficiency of collection of municipal solid waste हि 406 
32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता meee ou NA 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 
- [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण neers ” 228 
Extent of municipal solid waste recovered 3 
34 शहरी तोस ity ester 0008 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 न 
353 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान pam MA 2. 
Extent of cost recovery in SWM services | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints . 
3.7 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता one me 
Efficiency in collection of SWM charges 6 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 20220 2 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ioe 
Incidence of water logging/flooding 9 
42 [जल भराव aa oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Durg District :Durg Municipal Corporation 
| ente | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर... प्रस्तावित सूचक Sele 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


mayer झऊझ 
—— 
19 तो collection Es ee supply - related charges 56 35 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


शौचालय की उपलब्धता 
22 मिल निर्गम नेटवर्क waist की व्यापकता 
4 मल जल के प्रशोधन क्षमता gehen 
25 cane, as ere treatment 
26 प्रशोधित मलजल satis मात्रा 
2. स्किज of peas recovery in sewage management 
28 ee aan 


Efficiency in collection of sewage charges of 
“ator में लागत वसुली की क्षमता nee NS 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Extent of municipal solid waste recovered है 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 221] 


Extent of cost recovery in SWM services % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली oe 


Efficiency in redressal of customer compiaints 9 
3.7 (उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता one ae 2 


Efficiency in collection of SWM charges ‘ 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता aot 129 
STORM WATER DRAINAGE हु 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ५ 

41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee z 
Incidence of water logging/flooding % 

42 जल भराव के क्षेत्र ove ? 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Household level coverage of solid waste management services 7 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 1 कक ae १0 
Efficiency of collection of municipal solid waste 3 
32 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता aA 108 ae 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 97, 
- शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 200 05 129 ५ 2) 
NA 
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520 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jagdalpur District :Bastar Municipal Corporation 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक | rte | 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 
oe जल की उपलब्धता 1103 20॥ 
Extent of metering of water connections {0008 ee ee 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ह 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 2 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता eahours 
4.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints ns ae 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 7 
प्रदाय जल की 14222 
Cost recovery in water supply services | 5. | 
जल प्रदाय में लागत वस 00:06 
Efficiency in collection of water supply - related charges = 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ¢ 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


चाल की उपलब्धता 7 

Sica hot anon sage 

: 

Heal g ice recovery in sewage management 

Efficiency in redressal of customer complaints of 

पा ता ee sewage charges NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ee 

Househoid level coverage of solid waste management services 100.0 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सैवाओं का विस्तार 

छा 

[ ७» 

shred पक न मे लग उतल क 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 1 02029 
i जल भराव के क्षेत्र ane 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Korba District :Korba Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 20 0 
प्रति जल की उपलब्धता 135 |9०0 128 129 

3. [Extent of metering of water connections हि 7 | ४ | 

जल प्रदाय PAT के मीटरीकरण की विस्तार 4097048 at 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध es a ev 
जल प्रदाय की निरंतरता 20060 

Efficiency in redressal of customer complaints Sa 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% ४5 42 2 
Se ae | ० | 
जल प्रदाय में लागत वसुली 100.0% 

Efficiency_in collection of water supply - related charges 90.0% 

जल प्रदाय में लागत वस क्षमता ३, 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 


241. [Coverage of toilets 
___|शौचालयों की उपलब्धता 
22 Coverage of sewage network services |_० | किक 
“ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ; 

Collection efficiency of sewage network % 

2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eae Ne Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity ५ 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता wees ea me 
Quality of sewage treatment % 

प्रशोधित मल जल Wa , 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 3 

प्रशोधित मल जल के की 20.0% NA MS 
Extent of cost recovery in sewage management 

2.7 सिवरेज में लागत वस 100.0% 1 5 
Efficiency in redressal of customer complaints a 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ness 100 1g 
Efficiency in collection of sewage charges 

2.9 ।सिदरेज में लागत वसुली की | Me Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार मा 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste re 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता . 
Extent of segregation of municipal solid waste 3 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 190:0% 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय है 
3.5... |Extentof scientific disposal of municipal solid waste (00 
॒ शहरी ठोस sate कचरे का वैज्ञानिक निपटान nN 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 10218 है 
Efficiency in redressal of customer complaints of 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eu a * 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20.0% ic He 
STORM WATER DRAINAGE us 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 100:0"% 
Incidence of water logging/flooding ee 00. eo 
जल भराव ५ 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Raigarh District :Raigarh Municipal Corporation 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सक्र... प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Wel Wald कनेक्शन का विस्तार 10002 ee ei 
प्रति व्यक्त जल की उपलब्धता 29000 tee ee 
3 _ |Extent of metering of water connections if as no 
जल प्रदाय SAM के मीटरीकरण की विस्तार TOGO” 2 ig a 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध ey ue a 
जल प्रदाय की निरंतरता eee ae | 40 | 
Efficiency in redressal of customer complaints | cs | ४ | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 100 
जल प्रदाय में लागत वसुली /00:0% a0 ae 
Efficiency Bl collection of water supply - related charges of 79 | ४ | 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 2022 is 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
शौचालयों की उपलब्धता Ane 108 ue 
Coverage of sewage network services 
Serf eee te ००० | ९ | ९ | 
Collection efficiency of sewage network Fe > 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100 0% Ma 32 
Adequacy of sewage treatment capacity 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता me 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल 
Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता me 

Efficiency in collection of sewage charges है 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 900# के Me 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services ५५ 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2 0100 ine ie 

Efficiency of collection of municipal solid waste ० 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 29228 400 

Extent of segregation of municipal solid waste 5 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100-06 100 0) 
Extent of municipal solid waste recovered Fs 

शहरी ठीस अपचिट mn का पर 300% 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 है 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.076 NA NA 
Extent of cost recovery in SWM services ‘6 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 00:07 a ne 
Efficiency in redressai of customer complaints 100. | [0०0 | 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 199 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee a #2 


2 


26 
2.7 
28 


2. 


3.1 
3.2 
3.3 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षो जल जे ina aa fae gs 7 | » | 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 47 
जल भराव के क्षेत्र 042 है; 5 


Note : N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Raipur District :Raipur Municipal Corporation 
| rie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
ca प्रस्तावित सूचक 08 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


ome 
परत व्यक्त जल की उपलब्धता 


5 
3 


| 


Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 30॥2७% 


53 
39 
0 
16 [Eten teeny Seen की 
97 
25 
72 


0 ad 
a o 


Quality of water supplied 


Cost recovery in water supply services 6 
15 जल प्रदाय में लागत वसूली ee 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता pes 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


0 


P=] 
x 
q 
हट 
al 


10 
26 
75 


© 


| 


= 
092 
है 


Coverage of toilets है 

21 [शौचालय की उपलब्धता > 00:27 1323 
Coverage of sewage network services 6 

2.2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 2 
Collection efficiency of sewage network yi 

23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता हा 


Adequacy of sewage treatment capacity रे 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eee 
Quality of sewage treatment 
5 [प्रशोधित मल जल की गुणव ८ 2 100.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 lotta मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ee 


= 
im] 
o 


| 


1 
1 


= 
oa 
oO 


1 
59 
00 
00 
2 


Extent of cost recovery in sewage management 

2.7 axa में लागत Fach 100.0% 3 
Efficiency in redressal of customer complaints ९५ 

28 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0:00 हे 
Efficiency in collection of sewage charges ५ 

29 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 00:05 000) na 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


31 Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
; ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ey 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
* (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता : 


Extent of segregation of municipal solid waste sf 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0% 


Extent of municipal solid waste recovered 9 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 20:08 ae oe 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Teo" me se 


3 Extent of cost recovery in SWM services 6 

“0 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 5. a 

Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
पभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता gate 


3 Efficiency in collection of SWM charges 

8 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rajnandgaon District :Rajnandgaon Municipal Corporation 
ete | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक ale 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections | 8४० | ४&। 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार rope 3 
Per bes a ita supply of water 126 
प्रति जल की उपलब्धता 135 Iped 126 130 
Extent of metering of water connections ९५ 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ioe he | दर 
Extent of non revenue water (NRW) 4 
गैर राजस्व जल की मात्रा Ba द्ध 200 124 16 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
sailed की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Cost recovery in water supply services 4 
जल प्रदाय में लागत वसुली 13326 a a 
3 


Efficiency nen collection of water supply - related charges हर 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90:0/ sas : 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


2 मिल निर्गन नेटवर्क tacts व्यापकता 
मलजल नेटवर्क कौ संग्रह क्षमता | NA 
24 मल जल के प्रशोधन amar की परयप्तता NA 
26 प्रशोचित मल जल के पुर्नडपपोग की मात्रा NA 
27 eal मं pes recovery in sewage management 


Zz = 


= 


0 


o 


nN 


Nh N 
w = 


Zz 


2 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता डर 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 [eatery amma वसूली की क्षमता 01220 a NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


= 
So 
o 


Househoid level coverage of solid waste management services 5 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100.0% ae 100 

3 Efficiency of collection of municipal solid waste 6 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Oe ie ape 
Extent of segregation of municipal solid waste é 

33 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण tee 100 108 
Extent of municipal solid waste recovered 5 

3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 80९४ 10९ 


Zz 


w 
a 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee is 


3 Extent of cost recovery in SWM services 
0 [ठोस कररा प्रबंधन में लागत वसुली TORO 8 


Efficiency in redressal of customer complaints 
3.7 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nee of 
3 Efficiency in collection of SWM charges 
8 ठोस कररा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता one oF 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 6 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 22:28 4 
Incidence of water logging/flooding f 

42 [जल भराव के क्षेत्र as a 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Risali District :Durg Municipal Corporation 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक oe 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per es ita supply of water 

जल का उपलब्धता 


Extent of metering of water connections of 
13 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ag ad 


Extent of non revenue water (NRW) é 
“pw जल की मात्रा :छत्‌ द्ध ale a 
Continuity of water supply 

1.5 _ जल प्रदाय की निरंतरता 2100 20 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aa 
Quality of water supplied ny 
“pam जल की गुणव audi 


Cost recovery in water supply services % 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 30 40 


Efficiency _in collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eee 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 


100.0% 


49 
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24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
Quality of sewage treatment हु 
2.9 [प्रशोधित मल जल की गुणव , 100.0% 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 200% a am 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 

27 [सिवरेज में लागत वसूली 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


; 


80.0% 


= 
[=] 
o 


Zz 
> 


2.9 90.0% 


ayy 
z 
* 
Zz 
* 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
wed ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


3.1 100.0% 100 100 


100.0% 100 100 


3.3 100.0% 100 100 


wo 
DS) 


3 0, 

4 las ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय eld 190 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

3-5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान aoe i ba 
36 Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 


oe कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


3. 80.0% 100 


ie 
= 
oO 
Oo 


रह 
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3.8 90.0% 
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Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ahiwara District :Durg Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022.23 


WATER SUPPLY SERVICES 
14 राजस्व maaan oree + 200% 


15 Continuity of water supply 24 hours 2.28 


a 


1.1 
1.2 


जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints लि 58 
16 | उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20028 2 


तक 


q 
ES 
qd 
| 
£21| 


Quality eter supra 1600% 46 
Cost recovery in water supply services a 

15 जल प्रदाय में लागत वसली ene a 
Efficiency an collection of water supply - related charges oe 

19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 30:20 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रवधन 


ne ee 
Coverage of toilets 6 100 
1 |शौचालयों की उपलब्धता ee ae 


N 


22 1 मत शत व की ane a 
ae eee 00% ; 
2. Exon of oat recovery in sewage management 1800% 

Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eon | ce 10 


N 
“| Oo 


28 


z 
> 


Extent of scientific disposal of municipal-solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान pee a 

Extent of cost recovery in SWM services 3 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100.078 

Efficiency in redressal of customer complaints 97 

3.7 (उपभश्नोकक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pees i 
Efficiency in collection of SWM charges | ० | 

के ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता grits 2 

STORM WATER DRAINAGE है 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network | ce 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cia as af 
Incidence of water logging/flooding = आना 
जल भराव के क्षेत्र ao हे 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.5 


Efficiency in collection of sewage charges 
29 [2िवरेज में लागत वसुली की क्षमता aoe ae ba 

SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services é 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae 2 Ave 
Efficiency of collection of municipal solid waste % 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 200: 207 100 ie 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100 228 हुक 100 
Extent of municipal solid waste recovered 6 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय eee di ae 


Nn 
a 


= 
५3 
oO 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Akaltara District :JanjgirChampa Nagar Palika 


जता वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


a 
जल आपूर्ति सेवाएं 
| oe | 
| | 
Bee ciate ae Law | 


क्या WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 

22 मिल ii iead too) ner (eat ee 

ee : 

24 1 लक पार shea fh dot 
% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
20 (प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली neue ४ हा 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 9 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
29 ।सिव्रेज में लागत वसुली की क्षमता 90:07 NA st 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3.1 Household level coverage of solid waste management services 100.0% 100 
; 'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार aad 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
3.2 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 22092 109 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 4 
>3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का queer aa ib ie 
Extent of municipal solid waste recovered 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय eee dan 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste } 
Extent of cost recovery in SWM services 
88 [sia wae प्रबंधन में लागत वसूली peo 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
पश्नोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eens | 0 & * 
3 Efficiency in collection of SWM charges 
3 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता sous 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network ५५ 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100. ze ad 
Incidence of water logging/flooding 5 
जल भराव के क्षेत्र । ge i 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की धोषणा 


Name of Municipality :-Arang District :Raipur Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| aw. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
ea 
ea 
दम ool collection ig ee supply - related charges | co 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


ay 
उपभीकता की शिकायत के Huser sa 
ae लागत वसा को clas sewage charges NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2 
> 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste | t00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 10808 100 
3 Extent of segregation of municipal solid waste i 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण a | | 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय॑ 80.0% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste है 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.08 Ne 


100 100 


a 
° 
o 
ron) 
Re 
= 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0 100 
पभोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ne 


Efficiéncy in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 200% 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 6 

वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब ee ot as 
Incidence of water logging/flooding 4 

जल भराव के क्षेत्र rey 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली हि, 


शक 
$ 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-BadeBacheli District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 


| erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक se 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शनका विस्तार e | 4 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:0% 43 ao 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 1900 1881 a 
Extent of metering of water connections of 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ate 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध oe 
Continuity of water supply 
Se 
Efficiency in redressal of customer complaints | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 82702 
Cost recovery in water supply services 0 9. * 1. 
जल प्रदाय में लागत वसुली pO fe 74 
Efficiency en collection of water supply - related charges हि | _ 6८4 | ७६४ | 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 20:02 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल Was 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% १90 
Coverage of sewage network services 
2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:026 


Collection efficiency of sewage network 5 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00:06 me 


Adequacy of sewage treatment capacity 7 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणव 100% NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 

2.0  (प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% Ne 

27 Fea Ei a recovery in sewage management 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 उपभीक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eo 


Efficiency in collection of sewage charges 5, 
29 'सिवरेज में लागत वसली की क्षमता ae ue 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 4 
3.1 ठोस कररा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee i bi 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


fe 
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झट 


2.5 


Zz 
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Zz 


32 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 22222 ie 1858 
34 ene of अधिक कचरे व का bee recovered 80.0% 400 100 
ee eee 100.0% ‘ 


3 Efficiency in redressal of customer complaints é 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pe ai isi 
Efficiency in collection of SWM charges ie 

ठोस Pe प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 2०020 ee 
STORM WATER DRAINAGE 


05) 
pare 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network % 
4.1 [वर्षाजल जलोत्सारण तंत्र की cia 100.0% pw | 45 
Incidence of water logging/flooding 5 | ०९ | 
42 [जल भराव के क्षेत्र 0:02 foe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bagbahara District :Mahasamund Nagar Palika 


ents | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ee 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 9 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार tego 4९ 


14 गिरराजखजलकी माता खास 32 
15 “की निरतरता 25 
18 _डिपभोकता को शिकायत के निरकरण की ४ 


Efficiency an collection of water supply - related charges 6 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20.0% | cs 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 10002 


Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता iad 
23 {Collection efficiency of sewage network 400.0% 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
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2.1 100 
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Zz 
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Adequacy of sewage treatment capacity 


2.2 

2.3 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 20:02 
2.5 

2.6 

27 

2.8 


100.0% 


=z 
> 
Zz 
> 


z z 
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Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
| 28 | उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


20.0% 


100.0% 


N 


5 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 


80.0% 


| 


90.0% 


झट 
* 
z 
हर 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
Slot कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


Coverage of storm aa drainage network 100.0% 


Incidence of water logging/flooding ५५ 
जल भराव के क्षेत्र 90 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Baikunthpur District :Koriya Nagar Palika 


(erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक se 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 5 
1 laa wera कनेक्शन का विस्तार 100.0% a 


14 feasts 20.0% 
आग 
Cost recovery in water supply services 400.0% 


1.8 जल प्रदाय में लागत वसुली 


Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 0038 a 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


1 


~I 
a 


z 
> 


2 
1.3 


18 
2 


5 


= 


9 
9 
2 


5 
3 
5 
55 


के पुर्नउपयोग की 
Extent of cost recovery in sewage management 


fava में लागत वस 


6 
27 100.0% 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
“(उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ids 


Efficiency in collection of sewage charges 6 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता see Me a 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ci 
Extent of segregation of municipal solid waste of 
Met ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ees 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय॑ a 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ce 
Extent of cost recovery in SWM services é 
ठोस Pa प्रबंधन में लागत वसुली 0202९ 


उपभॉक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता iG 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 7 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee 


Incidence of water logging/flooding 6 
जल भराव के क्षेत्र one 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


21 | शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 400 
24 [asa orien ता को गाता 000% 
oe ee ae me a 
Extent of reuse and recycling of sewage 200% 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Balod District :Balod Nagar Palika 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


4... |WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


CO er  ||$/#/$/&०0&£/[/[/"फ"क्‍फ्ऊझम़़््झ़्३््झञा 

zi iene ORC 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

पर राजख जत की मात oe 

16 eee anes Tas हु 
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Coverage of toilets ५ 
21 ।(शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 
Coverage of sewage network services 2 
22 मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 


= 


24 [neva eral परयप्तता 
25 Sane Be 288 treatment 
2 fae Ed — recovery in sewage management है 


Efficiency in redressal of customer complaints 
26 उपभोक्ता की शिकायतों के निशकरण की क्षमता ee ey 


Efficiency in collection of sewage charges u 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eee ea 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Efficiency in collection of SWM charges 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 30.0% 


STORM WATER DRAINAGE ‘ 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 

4.1 1वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब nad oF 
Incidence of water logging/flooding % 

42 [जल भराव के क्षेत्र 0:0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-BalodaBazar District :BalodaBazar Nagar Palika 
| स्तरांक. | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
ja प्रस्तावित सूचक 2४५४ 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हर | _ 59 | 
जल प्रदाय कनेवशन का विस्तार 190:0% 

sf व्यक्त जल को उपलब्धता & | % | 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 195\|ped #2 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता eee 
Efficiency in redressat of customer complaints 4 
16 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 96 


Quality of water supplied 100.0% 100 100 


Cost recovery in water supply services 7 
जल प्रदाय में लागत वसुली 100.0% 15 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

| जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हा 
'शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 


Coverage of sewage network services 100.0% 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 15229 
Coilection efficiency of sewage network 

23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee 
Adequacy of sewage treatment capacity é 

24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता oe 
Quality of sewage treatment +5 

25 प्रशोधित मल जल की गुणव ५ 100.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 

2.6 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ZU 0% 

27 raed g लागत recovery in sewage management 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints a 

2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 199 100 


Efficiency in collection of sewage charges s 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eure 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 
(ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste = 
32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता mone » ue 


Extent of segregation of municipal solid waste oy 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0% 


Extent of municipal solid waste recovered 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय eons 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 
“शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:22 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली iene 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता as 


Efficiency in collection of SWM charges 3 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 2070 


STORM WATER DRAINAGE 4 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 4 

41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 0042 68४ 
Incidence of water logging/flooding 9 

42 [जल भराव के क्षेत्र 287 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Balrampur District :Balrampur Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेवशन का विस्तार 100.0% 
Per sa ita supply of water 

12 जल की उपलब्धता 135 Iped 

1.3 _ [Extent of metering of water connections 4600% co i) | pe 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 2 

44. |EXtent_of non revenue water (NRW) 6% 
गैर राजस्व जल की मात्रा BK है; 
Continuity of water supply 

15 (जल प्रदाय की निरंतरता a NOUS 

16 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 008s 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल 292 
Cost recovery in water supply services 

18 |जल प्रदाय में लागत वस 12022 
Efficiency_in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वस क्षमता i 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
Coverage of sewage network services 6 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 10405 

3 Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क को संग्रह ae 1000 ae 
Adequacy of sewage treatment capacity ९८ 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की _ 100.0 NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा a: NA NO 
Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वस 100.0% 10 11 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee | _& | 
Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% NA NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

3.4 Household level coverage of solid waste management services 100.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार हु 

32. [Efficiency of collection of municipal solid waste wees 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 7 

33. |Extentof segregation of municipal solid waste ry 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्धकरण hale 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस ou oe or 300% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste % हु 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:2 2९ के NA 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee | we 

3 Efficiency in redressal of customer complaints ५८ 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 : 
Efficiency in collection of SWM charges i 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता nese 36 AS 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र ee Ps | » | 
Incidence of water logging/looding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bemetara District :Bemetara Nagar Palika 
| ete | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ra प्रस्तावित सूचक तक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections है = 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार DDO i 
ee 135 ped 
3 Extent of metering of water connections 5 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) of 
IR राजस्व जल की मात्रा Ba द्ध 2 ms 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता coulis eo 
Efficiency in redressal of customer complaints “ i 
16 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की #मता 82:07 oe 
Efficiency an collection of water supply - related charges हि 58%. भी 88 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता oes 58 83 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
2.1 विलय की पलक 100.0% 0 100 
Coverage of sewage network services हे 
22 [मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ae 
Collection efficiency of sewage network 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 02220 


P 
N 

Adequacy of sewage treatment capacity 94 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00:09 1 
N 
N 


* 


Le al 


Zz 


a 
: 


Quality of sewage treatment 

25 lost मलजल की गुणव os 
Extent of reuse and recycling of sewage हा) 

2.0 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ene 

27 Faecal Fd गत recovery in sewage management 400.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 


Efficiency in collection of sewage charges 6 
9 1।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता pee bi 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार as 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste = 
32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.0/8 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste ० 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 10.08 
3 Extent of municipal solid waste recovered 6 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 22222 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 
35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% 


Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ae 


Efficiency in redressal of customer complaints 3 
37 उपभोक्ता की शिकायतों के Pra की क्षमता 
3 Efficiency in collection of SWM charges 
§ |ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता SOR aa 
STORM WATER DRAINAGE हि 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 07, 

4.1 1वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 20209 #0 
Incidence of water logging/flooding ५५ 

42 [जल भराव के क्षेत्र aor 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhattapara District :BalodaBazar Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


= 
Qo 
ao 


100 


हूँ कनेक्शन का किलर 
1 गत eee कर जाए 
100.0% 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणव cate 


Cost recovery in water supply services - 
जल प्रदाय में लागत वसुली 100.0% 


1.9 Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 


x 90.0% 
ea WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


w 
Oo 


wo ine] 
मी 
कु 
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जल प्रदाय में लागत Fy क्षमता 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 


'शौचालयों की उपलब्धता 


22 Coverage of sewage network services 
“ ।मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


2.3 Collection efficiency of sewage network 
Yaad नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
i मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
2.5 Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 


26 Extent of reuse and recycling of sewage 
| प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय॑ मात्रा 


27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत वसुली 


2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
© _1उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges ; 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 


5 % 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee ae a 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Se a ee 100 0% इ 
'की शिकायत के निरकरण की 80.0% 
3.8 Efficiency in 2018टणा of SWM charges 90.0% 34 55 


'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
निकासी 
Coverage of storm water drainage network 40000 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Ciean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bijapur District :Bijapur Nagar Palika 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
fa प्रस्तावित सूचक ea ea 2221 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections के on ४5४0 | 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% ae 
Per Ga ita supply of water | 59 | 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 182 lped | co 
Extent of metering of water connections 2 Ne 
जल प्रदाय कनेवशनों के मीटरीकरण की विस्तार 02228 NA 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
14 [गैर राजस्व जल की मात्रा oT द्ध ane a 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 fours 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 7 


Quality of water supplied 
Vera जल UG eee 


eg 
6० 


3 
1 


=a fa 
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Cost recovery in water supply services é 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 1 130 


21 
5 
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00 
25 

38 


Efficiency em collection of water supply - related charges " 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
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24 मिल जल के प्रशोष शत मी cea g 
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Extent of reuse and recycling of sewage 6 
26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 
Extent of cost recovery in sewage management 
हर सिवरेज में लागत वसुली 100.0% 
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28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 5 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:00 1 a 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


= 
i=] 
o 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता neg 


Efficiency in collection of SWM charges é 
38 [ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता ad 


STORM WATER DRAINAGE ; 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 4 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब as 

Incidence of water logging/flooding हे 
42 [जल भराव के क्षेत्र 2:02 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Champa District :JanjgirChampa Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 
1 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 53 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार EG 
Ke जल की उपलब्धता 135 Iped 
4.3. [Extent of metering of water connections 460 0% जज आता 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ° 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा i 
1.9 |जल प्रदाय की निरंतरता ea hours i 
Efficiency in redressal of customer complaints 800% 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता iN 
rae 


जल प्रदाय में लागत वस iene ie ae 
Efficiency_in collection of water supply - related charges 4 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20:07 a 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 22 
Coverage of sewage network services ee 4 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100-07 
Quality of sewage treatment 3 
प्रशोधित मल जल की गुणव 22% 
Extent of reuse and recycling of sewage é 
26 प्रशोधित मल जल के की one 
Extent of cost recovery in sewage management 
*” |सिवरेज में लागत a eee 
28 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 50.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 07026 NA NO 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार . 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 10076% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता : 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100:0% 
Extent of municipal solid waste recovered ‘ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ed 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.072 NO NA 
Extent of cost recovery in SWM services é 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस ree 
3 Efficiency in redressal of customer complaints * 3 
उपभ्रोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ह' : 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae oe ee 
STORM WATER DRAINAGE हु 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 100.0% 
Incidence of water logging/flooding हर 
जल भराव ue 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-DalliRajhara District :Balod Nagar Palika 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक el ee 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections i 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार oe iS ५४ 
Per आय ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता का 
Extent of metering of water connections _ 
13 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध ne = 
Continuity of water supply 
| 1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.5 3.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pee 
Cost recovery in water supply services 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली ee 
Efficiency pu collection of water supply - related charges 5 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 8: 


ra WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
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मल जल प्रबंधन 
Bical a डी आपका 
a 
24 मिल जत के see gue het 
27 Rag ed si recovery in sewage management 
tea का शिकायत Hen A 
29 Re feos aon ae sewage charges 900% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Zz 
2 


1 


Oo 
2° 


> 
z 


> 
Zz 


N. 


> 
> 


2 
> 
Zz 
> 


= 
Qo 
Oo 


Extent of municipal solid waste recovered 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ee 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
“ett ठोस suite कचरे का वैज्ञानिक निपटान i 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100:0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 
3.7 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of SWM charges 4 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee 
STORM WATER DRAINAGE है 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई aoe 


Incidence of water logging/flooding 
42 जल भराव के क्षेत्र 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Household level coverage of solid waste management services 4 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार पी i 109 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 108.0% q 120 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
33 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का परथ्यकरण ee d 
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540 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dantewada District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 

am. | प्रस्तावित सूचक 32200 2022-23 2023-24 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का तार 10401 % a2 Me 

fo कि जन हो sea 7 | *% | 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 iped 97 

Extent of metering of water connections ५ जज कतार 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार one ne MA 

Extent of non revenue water (NRW) 4 40 
गैर राजस्व जल की मात्रा Bd द्ध 20.0% 9 40 

Continuity of water supply 
a ae 
Efficiency in redressal of customer compiaints | ws 

: उपभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ie 

Quality of water supplied 
प्रदान जल की गणव 100.0% 100 

जल प्रदाय मेलोगत वसूली 2 | » 
जल प्रदाय में लागत वसुली 100:0% 26 30 

Efficiency ia collection of water supply - related charges aa 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee i ie 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


a 
4 शतक dahon cher ace 
28 डपभावता को treed Pete की 100 0 


Efficiency in collection of sewage charges 5 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% NA NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


: eee se ee ye ce | 
Household level coverage of solid waste management services 3 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार wee bd ie 
Efficiency of collection of municipal solid waste ५5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता yee ae oe 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पशथ्थकरए 100.0% 100 100 
Extent of municipal sotid waste recovered 7 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ioe be ba 
3 Extent of cost recovery in SWM services 3 
ठोस कचर प्रबंधन मे लागत 1000 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता iis 
Efficiency in collection of SWM charges 55 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:28 S| ad 


2.1 
2.2 
3 


2 


NTN 
a} & 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5; aoe 1. Sa 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 39001 30 a 
जल भराव के क्षेत्र ee 1 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dipika District :Korba Nagar Palika 


ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक bli 2022-23 2023-24 
4... [WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


1] 
Ni 


Coverage of water supply connections 6 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ieee हि 
Per ba ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता lapped oi 


13 Extent of metering of water connections 100.0% 

: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ne 

14 Extent of non revenue water (NRW) 
“__1गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 29110 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0 
4 ‘Oo 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणव meee 


Cost recovery in water supply services हा 
जल प्रदाय में लागत वसूली cee 


19 Efficiency in collection of water supply - related charges 

; जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
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Coverage of toilets 


23 मिल अत मट्क की : 


Zz 
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Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eo 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


tN nN Zz 
4 ०1 »> 1 8 


Household level coverage of solid waste management services 5 

3.1 ठोस arene प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100:089 ia ee 

3 Efficiency of collection of municipal solid waste हा 

“2 शहरी ठोस suite कचरे की संकलन क्षमता aR ses 100 
Extent of segregation of municipal solid waste . 

33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 2 02:078 ake 1342 
Extent of municipal solid waste recovered 6 

3.4 'शहरी ठोस अपषिए कचरे का पर्नउपय 80.0% 10 100 

35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% A 


wet ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


3 Efficiency in redressal of customer ०00111715 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2050 8 
Efficiency in collection of SWM charges 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 22202 


| 4 | STORM WATER AEs DRAINAGE 


4.1 Coverage of storm water drainage network 
| fasta जलोत्सारण da की tia 


Incidence of water logging/flooding 
42 [जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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542 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dongargarh District :Rajnandgaon Nagar Palika 


rte | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ae 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water ier ply connections हा 
* जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 


Per eke ita supply of water 
1.2 प्रति जल की उपलब्धता 2 


Extent of metering of water connections 100.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae 


Extent of non revenue water (NRW) 

1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा Bt द्ध 
Continuity of water supp! 

1.5 जल प्रदाय की निरतरता 21100 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल जव 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 
*___1सिवरेज में लागत ag 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
* 1|सिक्रेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 


'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 1200 020 


= 
o 
oO 


100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


= 
Qo 
oOo 


A 0, 
32 ॥शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता poe 22४ 
3 Extent of segregation of municipal solid waste हा 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 22:27 400 
Extent of municipal solid waste recovered 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु bain he ” 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
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Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gariyaband District :Gariyaband Nagar Palika 


= 
WATER SUPPLY SERVICES 

ea) 

| ९ | 

oe ae 20.0% 

Guay vate supplied 400 


Efficiency _in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 मल निगम नेटवक dans की व्यापकता 
23 मल जल नेटवर्क कौ संग्रह क्षमता 
24 मिल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता + 
2.5 प्रिय कल मिट treatment 
26 प्रशोधित जा Fed कि eae sewage 
27 aed g es recovery in sewage management 

8 Efficiency in redressal of customer complaints ; 

soled की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

29: leva tamaaged aaa 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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34 शहरी le ea nua ecovered 80.0% 100 100 
_ 9 | 
38 |हिस कवर प्रबंधन मे लागत वसचली की aor 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network é 

4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ae ie 
Incidence of water logging/flooding हा 

42 जल भराव के क्षेत्र eee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


शक 
ऊ 


544 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-GobraNavapara District :Raipur Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
a प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शनका विस्तार 100 0% 
Per cee ita supply of water : 3 
Extent of metering of water connections 6 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae 
Extent of non revenue water (NRW) : 3 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध की कह a 
Continuity of water supply 

ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 

Sear शिकायत के ue soe so. 

जल प्रदाय में लागत वस॒ली 100.0% as ae 
Efficiency in collection of water supply - related charges | | 

जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 02 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


aes ea a बा! 
24 मर ताप ता ही पका 
Extent of reuse and recycling of sewage nA 

A 


26 


ap 
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प्रशोधित मल जल 


एक 


wo 
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BIA 
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iS) 


fo) 
g 
s 
; 
: 


NA 
27 Extent of cost recovery in sewage management 
* _।सिवरेज में लागत वसुली 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 100 4 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 ।सिवरेज में लागत वसुली की हे ne ४ 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services % 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार aes 109 कर 
Efficiency of collection of municipal solid waste ९५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता TRONS 100 ies 
Extent of segregation of municipal solid waste 97, 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 0207 ee 1 
Extent of municipal solid waste recovered é 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ene iy ii 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste है 
5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Np ee Ne ne 
Extent of cost recovery in SWM services 3 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली we 
Efficiency in redressal of customer complaints ५५ 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00 
3 Efficiency in collection of SWM charges 
38 [eae प्रबंधन नेलागत वसुली की ae 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 182 bi 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Jamul District :Durg Nagar Palika 


nts | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक 50022 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेबंशनका विस्तार » | ४ | 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार HOO af 
Per se ls ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता sels 
3 Extent of metering of water connections " 
Seta etc की विलार 
Extent of non revenue water (NRW) 
Raw soe en we 20.0% 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता ete ay ie 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee nee a 
Cost recovery in water supply services | 5० | 
जल प्रदाय में लागत वसुली eee a 
Efficiency A collection of water supply - related charges 5 £6 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता aoe a bli 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 


Coverage of sewage network services 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 
Collection efficiency of sewage network 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% N 7 
Adequacy of sewage treatment capacity 
'मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% Ms 


N 


> 


Quality of sewage treatment 

25 प्रशोधित मल जल की गुणव 100.0% MA 
Extent of reuse and recycling of sewage 

20 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20:20 NA 


2 Zz 


27 fee $ जगत recovery in sewage management 100.0% 
Efficiency in redressal of customer compiaints 
2.8 [उपभीकता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ga 108 10 


Efficiency in collection of sewage charges 8 
9 [Rata में लागत वसुली की क्षमता es hs 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ४ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार cis 229 


Zz 
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>> 
2 
oO 


wo Nh 

ea 
= 
i=] 
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Efficiency of collection of municipal solid waste 4 

32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.0% 290 0? 
Extent of segregation of municipal solid waste 5 

33 ।शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eee 190 100 


Extent of municipal solid waste recovered : 

34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नउपय eee ee 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

3.5 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:020 Ne 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली GO a 
Efficiency in redressal of customer complaints é 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1034 
Efficiericy in collection of SWM charges 

3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 87222 ad 
STORM WATER DRAINAGE हु 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ene f 
Incidence of water logging/flooding ५५ 

42 [जल भराव के क्षेत्र Eve | oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-JanjgirNaila District :-JanjgirChampa Nagar Palika . 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| सक्र. 
WATER SUPPLY SERVICES 
az 
ial 
a 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
ie 
iS नेट सब आ की ope अमर 


2.2 
2.3 
A 


2 
> 


2 


2 


Quality of sewage treatment 
2.5 प्रशोधित मल जल की गणव 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
© प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% NA NA 


N 
a 
; 


Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली 18220 : 

Efficiency in redressal of customer complaints % 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ah iba 
Efficiency in collection of sewage charges Bi 

2.9  |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 32522 NA NA 


2.7 
2.8 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ५ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee ca os 

Efficiency of collection of municipal solid waste ‘ 

3.2 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता noe 
Extent of segregation of municipal solid waste 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 100.0% 100 100 

3 Extent of municipal solid waste recovered 

4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 00% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

35 शहरी ठोस soe कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% ne 
Extent of cost recovery in SWM services 

30 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 82226 
Efficiency in redressal of customer complaints 

et भोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a i 


3 Efficiency in collection of SWM charges 
8 ate कच्रा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता ae 


Ee STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
A 


Coverage of storm water drainage network 4 

41 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 1000 Ane 
Incidence of water logging/flooding 3 

42 जल भराव के क्षेत्र 020 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-JashpurNagar District :JashpurNagar Nagar Palika 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर. | प्रस्तावित सूचक २8 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Oe. 38 ie 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12896 a 2° 
3 Extent of metering of water connections ‘ 
| जल प्रदाय SAR के मीटरीकरण की विस्तार pea 
Extent of non revenue water (NRW) of 
4 गैर राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध aida 26 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 55100 
16 Efficiency in redressal of customer compiaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pees 
Quality es 400.0% 
Cost recovery in water supply services 6 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली ae 
Efficiency nn collection of water supply - related charges 90.0% 
; जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eye 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हैँ 
1 _ शौचालयाँ की उपलब्धता mene ] 
Coverage of sewage network services 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eee 
3 Collection efficiency of sewage network हु 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता iste 
Quality of sewage treatment é 
प्रशोधित मल जल की गुणव a OD 
Extent of reuse and recycling of sewage ५९५ 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा iat 
27 all g लागत recovery in sewage management 100.0% 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
[उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ce 


Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ae a 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Zz 


३6 विसकचरा प्रबंधन मेलागत aah 32 
37 डिपभाक्ता की शिकावतो के निशकरण की a4 


w o 


w 


. | Efficiency in collection of SWM charges 9 
Aa ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 220 a 


STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 100.0% 24 
Incidence of water logging/flooding a 
42 जल भराव के क्षेत्र eons a 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kanker District :UttarBastarKanker Nagar Palika 
। स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am प्रस्तावित सूचक ae 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


mai |... (। 

न SEE 
हि] 
Co Cae 
17 ieee की आग 100 100 


1.9 Efficiency Au collection of water supply - related charges 90.0% 


जल प्रदाय में लागत वस क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


3 पल जत नव को zi हा 
24 मिल जल Bachan करता को wee के 
27 eed g गत recovery in sewage management 1 
28 िपमोदता की शिकार के निरेकरण की di 
29 Regn न जागत वाली को यह charges 90.0% NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


$ 
+ 


N 
sen 


Zz 


3 
wo 


za 
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q 
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५ Zz 
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Extent of cost recovery in SWM services 
36 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eee 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 
Efficiency in collection of SWM charges 6 
2 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ayo a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network é 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ie 


Incidence of water logging/flooding . 
42 जल भराव के क्षेत्र aoe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


© 


3 Household level coverage of solid waste management services e 

1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ieee 00 199 

3 Efficiency of collection of municipal solid waste 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 0% 200 
Extent of segregation of municipal solid waste 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100:0"% ५ 2 122 

Extent of municipal solid waste recovered 

34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का isa epee du 

3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee i 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Katghora District :Korba Nagar Palika 
erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am प्रस्तावित सूचक SF 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


monies $&०&०आयऑआऑआयऑआऔआऔआऑआऔआऑ्क्‍़््ञ़ 
cae 
14 रििरजस जल कीमता pee “ 
15 [oc ee 30 
18 [Fasten को शिकायत के Pare की 3 


Efficiency in collection of water supply - related charges 6, 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20:0/6 हे 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets ता 
शौचालयों की उपलब्धता ie 00 ue 


E 
» 
छः 


as 


Nn = 
wn 


N 


Coverage of sewage network services 7 
22 [मलनिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00:22 
Collection efficiency of sewage network 
23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100: 222 NA ba 


Adequacy of sewage treatment capacity 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 1.29. 002 NA 
Quality of sewage treatment 7 
2.5 प्रशोधित मल जल की गणव | 100.0% NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
“2 1प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा Zo." NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 1 
28 Efficiency in redressal of customer compiaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nas 
Efficiency in collection of sewage charges ४ 
29 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20.0% NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Zz 


i) 
o 
al eo ziz 


Household level coverage of solid waste management services 6 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 21038 2 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 100 100 
Extent of segregation of municipal solid waste % 

33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्यकरण poe me oe 
Extent of municipal solid waste recovered 

3.4 |शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पर्नउपय 80.0% 100 100 


्िः 


36 सका पवन मे लागत बसी के 
37 डिपपीक्ता को शिकायत के निर|करण की 100 100 
&_लोस कब प्रबंधन मे लागत बची की अमल so. 9 


STORM WATER DRAINAGE 


Coverage of storm water drainage network 6 

41 last जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ae old 
Incidence of water logging/flooding A 

4.2 जल भराव के क्षेत्र 8 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kawardha District :Kabeerdham Nagar Palika 
| स्वरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक hd 2022-23 2023-24 


| सक्र... 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

जल प्रदाय कनेक्शन का es 49 5 

प्रति जल की उपलब्धता 135 lped 118 120 
Extent of metering of water connections 9% 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae 
Extent of non revenue water (NRW) 6 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 90224 ie Me 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 28160 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘s 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee oF Be 

प्रदान अल eee 100.0% 100 100 


Cost recovery in water supply services 
18 जल प्रदाय में लागत at ee 
Efficiency_in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

'शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 
2.5 lpxifiia मल जल की गुणव 100.0% 


90.0% 
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26 Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
*__ |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


27 


pay 
ay 
3h 
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gS 
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2 Zz Zz Zz 
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Household level coverage of solid waste management services 


* 1G, 
31 lag कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ane 108 09 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता cee oe 


Extent of segregation of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण 


3 Extent of municipal solid waste recovered 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प 80.0% 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
5 'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ene 
36 Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 020 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 
7 _ उपभोक़्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
3 Efficiericy in collection of SWM charges हि >8 

$ ORT कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता <8 ad 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 6 

वर्षा जल जलोत्सारण da की aa ee uN a 
Incidence of water logging/flooding ० 

42 जल भराव के क्षेत्र Eon 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Khairagarh District :Rajnandgaon Nagar Palika 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 

Ra प्रस्तावित सूचक स्तराक 2022-23 2023-24 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections ; as 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (eo dt 

Per caphe ita supply of water 

Extent of metering of water connections 
जत ender के मोटरीकरण की विस्तार 100.0% 

Extent of non revenue water (NRW) 

Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता as 

80. 


hs 


Efficiency in redressal of customer complaints of 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 a 
Cost recovery in water supply services é 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 112 117 
% 61 


Efficiency नल collection of water supply - related charges 7 
1-9 जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 200 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल AT Way 


oO 
* 


3 
>> 


Zz 


26 |प्रशोधित मल जल के sae की मात्रा 
noe g गत recovery in sewage management 
28 उपभोक्ता की शिकायता के निराकरण की बमता 


Efficiency in collection of sewage charges % 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20068 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


i) 
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hb 


00 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 
94 
NA 


Zz ७ Zz z 
a > > > 


> 


, 


Household level coverage of solid waste management services 


3 rf % 

“ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100:07 100 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

32 [शहरी ठोस smite कचरे की संकलन क्षमता Loe ae 


Zz 
°o > 


00 

3 Extent of segregation of municipal solid waste 
33 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.070 10 
00 


3 Extent of municipal solid waste recovered कल 


3.5 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
“ ।(शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान case 


3 Extent of cost recovery in SWM services 

0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ५22: 28 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ous 


Efficiency in collection of SWM charges 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता sce 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 
41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब oe iu 
Incidence of water logging/flooding 
42 जल भराव के क्षेत्र Bee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kharsia District :Raigarh Nagar Palika 
। स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am प्रस्तावित सूचक we 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water ay ply connections xs | 6 | 
जल प्रदाय कनेब्शन का विस्तार 100.0% = 60 
परत व्यक्ति जल की उपलब्धता 0 | ४ | ० 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped (0७ 
3. [Extent of metering of water connections हा a 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 09:02 peas 
Extent of non revenue water (NRW) ; 96 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20:07 24 20 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 268 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 050 20 100 100 
Efficiency_in collection of water supply - related charges 6 
3 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ह0202% a 
Coverage of toilets 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 40002 


45 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
शौचालयों की उपलब्धता 4 
मल अल के प्रशोधन aaa waa 
% 
4 


= 


= 
o 


2 
> 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 


Zz 


Cost recovery in water supply services 

18 (जल प्रदाय में लागत वसुली ee 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of sewage network services é 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता kes 
Quality of sewage treatment 

2.5 ।प्रशोधित मल जल की गुणव _, 10.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage हि 

6 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा eon 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 100.0% 
0. 


27 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
' (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ' 


Efficiency in collection of sewage charges A 
29 ।सिवरेज में लागत वस॒ली की क्षमता anh 


Zz 
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ie || 
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°o 
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00 
NA 
NA 
NA 
NA 

2 

00 
NA 


NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 4 

'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 22702 100 me 

3 Efficiency of collection of municipal solid waste 460 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.0% 400 100 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्यकरण 00:00 199 100 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ane me 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 9 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान eee 04% 


2 
le 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee be 
Efficiency in redressal of customer complaints 
sir शिकायत Perm he 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 1609 79 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र कौ लंबाई re ES 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ae रे a 

waa ar है. 34 a | ae आशा कक आए 
जल भराव के बैन ee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kirandul District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 


erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित ae ili 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय wT TR 8. | / # | 
जल प्रदाम कनेवशन का विस्तार 2298 pe 
ii ene see आए | et 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 13200 ae 2 
Extent of metering of water connections ; x 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00: 220 Ne 
Extent of non revenue water (NRW) é 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 02020 ५ ig 
Continuity of water supply 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ave | | 
Cost recovery in water supply services a se | 6 | 
जल प्रदाय में लागत वसुली ee = 2 
Efficiency _in collection of water supply - related charges हे हि 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ial us Bs 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 [ea eee ce Seay ay crn बह अकबर आह 
er er ae कप 
27 कि के ee recovery in sewage management 
Se 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

व लग प्रदान की सवा का तार management services 100 


33 Extent of segregation of municipal solid waste 4 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का परथ्यकरण 100.0% 198 100 


35 लो वास अप ot को दैनिक nes 
ao a po 
का ear ene | & | ४० |. 
38 [erent में लगत a की किक आय, 
STORM WATER DRAINAGE 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kondagaon District :Kondagaon Nagar Paiika 


ante वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर. | प्रस्तावित सूचक nel 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ee ee 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee is 
Per bei ita supply of water 
Gi cai ae rear 
Extent of metering of water connections y 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार poner nA NA 
14 Extent of non revenue water (NRW) 
“_ _ PR राजस्व जल et AB द्ध 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Uld 


Cost recovery in water supply services 
j जल प्रदाय में लागत वस्‌ 
1.9 Efficiency Au collection of water supply - related charges 
* (जल प्रदाय में लागत वस क्षमता 
हज WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता (00.02 


Coverage of sewage network services 
2.2 |मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 


Collection efficiency of sewage network 
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2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ge ee Z 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता oe 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव _100.0% NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA NA 


प्रशोधित मल जल के पु मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
27 [सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 


28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 10079 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 
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80.0% 100 100 
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38 तो करो परवान मे लागत वचचली की बम 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
| [sina जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
42 जल भराव के क्षेत्र 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kumhari District :Durg Nagar Palika 


ete | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक ee 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
1.1 जिल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 11642 


Per Bas ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 25070 


Extent of metering of water connections 


t w 2 
ऊ 1 ०59 n 


ay 
= 
ने 


~I 


कनेक्शनों 0, 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार acne 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 00070 
15 Continuity of water supply 24 hours 20 


Nn w Zz 
छठ wo > 
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जल प्रदाय की निरंतरता 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
व 
1.8 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency an collection of water supply - related charges 3 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
| Rhee की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


22 मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


23 Collection efficiency of sewage network 
* मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


80.0% . 
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100.0% 
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100.0% 
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100.0% 100 
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400.0% 
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100.0% 


> 


100.0% NA 


Quality of sewage treatment a 
प्रशोधित मल जल की गुणव _ 100.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage of 
26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 
27 Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 


सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: Bulan की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
~ [ator में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 9% 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae 108 190 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 9 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ieee we 100 
Extent of segregation of municipal solid waste ढ़ 

33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का yer as 10 age 
Extent of municipal solid waste recovered % 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पर्नउपय 80.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
36 Extent of cost recovery in SWM services 

: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत बस 


37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: Salad की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pai 
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38 Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
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वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्ष जल जलोत्सारण da की लंब 

Incidence of water logging/flooding 07 
जल भराव के क्षेत्र of 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Mahasamund District :Mahasamund Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
॥ ०2 
पाक || |] शक है कक PO 
14 
site enn मत sno 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nyo 
जल प्रदाय में लागत वसुली ae eS bi 
Efficiency en collection of water supply - related charges . je. tt — 4 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
Coverage of sewage network services 5 
22 मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता (02002 
Collection efficiency of sewage network 7 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 20:22 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


Quality of water supplied 
Guay ८ 100.0% a7 26 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
शौचालयों की उपलब्धता ee i ieee 
Adequacy of sewage treatment capacity 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ce NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के की मात्रा 

27 कि कं au recovery in sewage management Aad Es sk ४ ॥ 
Efficiency in redressal of customer complaints 

2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee we ea 


Efficiency in collection of sewage charges ; nia 
29 [सिवरेज में लागत वसली की क्षमता noe du ve 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
Oe कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार i 
3.2 __ [Efficiency of collection of municipal sotid waste 10008 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Z 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 10012 
Extent of municipal solid waste recovered 
हरी ठोस on कर का परत 80.0% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान i 
3.6 _ [Extent of cost recovery in SWM services 460 00% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस : 
3.7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 30 0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
Efficiéncy in collection of SWM charges 40:68 55 
oe कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 7 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र Uae 
incidence of water logging/flooding | ०0 = | 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Manedragrah District :Koriya Nagar Palika 


ete वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am प्रस्तावित सूचक Sy 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections > a 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10008 dk रे 
Per = ita supply of water 495 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Tsp hed 12° 228 
Extent of metering of water connections ठे 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ane 
Extent of non revenue water (NRW) 0 
IR राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध ; ss a 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 1.6 1.6 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता paths 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसूली aes 


Efficiency A collection of water supply - related charges ५ 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता we ia ne 
हज WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
22 मिल किक eee डी आपका he 
23 [rae वटबक "i 
के परशोयण en a m 
26 दिल मलजत Sacer mA 


z 
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- हि 
> 4 


Zz 
QP 


A 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
28 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता nee me Ws 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 5 
3.1 | ote कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100:0% cea ey 


35 हरी ठोस अपि्ट ea का वैजञनिक निपटन NA 


Extent of cost recovery in SWM services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ene ie 
Efficiency in redressal of customer complaints 
3.7 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee 2 
Efficiency in collection of SWM charges eo 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता rene 50 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 09:08 oF 
Incidence of water logging/flooding ” 
42 जल भराव के क्षेत्र eee } 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Mungeli District :Mungeli Nagar Palika 
ei | , वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ज्क्ग़्कः 2022-23 2023-24 


| am. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
vid 
| om | 


Extent of non revenue water (NRW) 3 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध cud 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता et neue 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 13:48 
Quality of water supplied 
7 err जल की गुणव pane 
Cost recovery in water supply services 
2 जल प्रदाय में लागत वसुली Te 


19 Efficiency Au collection of water supply - related charges 

: जल प्रदाय में लागत ay क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


22 [मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


3 Collection efficiency of sewage network 5 

' मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 190/0/# NA 
Adequacy of sewage treatment capacity हक 

2.4 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ॥00.0# NS 

Quality of sewage treatment 7 

25 [प्रशोधित मल जल की गुणव _ 100.0% 


27 Fae g लगन recovery in sewage management 1 
26 उपभोक्ता की शिकायत के निशकरण की 27 100 
29 सिवरेज मे लागत वसूली की कमा 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ai 
Sta fren ees 
area aa cre ceo 
STORM WATER DRAINAGE 
za 
ov धर अलग तप ली लव 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Narayanpur District :Narayanpur Nagar Palika 


ete | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर... प्रस्तावित सूचक Sale 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 19900 151 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped Bf 
Extent of metering of water connections ५८ nie 
जल प्रदाय SARA के मीटरीकरण की विस्तार 100:0% NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) 3 
गैर राजस्व जल की मात्रा ed द्ध 20.0% 27 हल 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 240 एड 2 
Efficiency in redressal of customer complaints हे 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:07 190 00 
जल प्रदाय मेलोगत वसूली a 
जल प्रदाय में लागत वसूली 100.0% bs 
Efficiency an collection of water supply - related charges 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 12% be 85 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


|| 


Coverage of toilets 9 
Coverage of sewage network services 
22 [मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00002 fo 


Zz 
> 


Collection efficiency of sewage network 5 

23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee nus 
Adequacy of sewage treatment capacity 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eee 108 
Quality of sewage treatment 

29 प्रशोधित मलजल की गुणव aie 


26 Extent of reuse and recycling of sewage 
© 1प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा 


27 exert Ey oe recovery in sewage management 450.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निसकरण की क्षमता ue 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता oe NA NA 


z 
> 


N 
= 
Oo 
= 
z 
> 
zi/z 
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af 
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SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


| 80. | 
व cue 
तीस अर weet लग og की धम" 

वर्षाजत की निकासी 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network of | | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 09:08 ue 

incidence of water logging/flooding oe 1 
जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ratanpur , District :Bilaspur Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| सक्र. | 
जल आपूर्ति सेवाएं 
दल की शिकायत के eer सी 
19 Ethene ool collection कं rd supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
A 
A 


Quality of sewage treatment 5 
25 [प्रशोधित मल जल की गुणव 1s 7 
Extent of reuse and recycling of sewage é 
2.0 प्रशोधित मल जल के पूर्नउपयोग की मात्रा 20.0% N 
Extent of cost recovery in sewage management 6 
27 ।सिवरेज में लागत वसुली oe 
28 Efficiency in redressa! of customer complaints 80.0% 
© (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pa 
Efficiency in collection of sewage charges of 
29 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 4 & NA 7 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services é 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 120/0/ me be 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 120 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण pasha a8 ace 
Extent of municipal solid waste recovered 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 80:0% 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100: NA 
Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 2282 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: पभोक््ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 190 
Efficiency in collection of SWM charges 
38 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता en 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 20026 i 18 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र a 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sakti District :JanjgirChampa Nagar Palika 


|. स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक bibles 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections | 6५64 | 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0%6 di 
Per pe ita supply of water 88 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 'Iped BS | co 
Extent of metering of water connections A 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार vended 
Extent of non revenue water (NRW) of 
गैर राजस्व जल की मात्रा BT SE zs ae 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.5 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता we 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसुली 14860 
% 24 


1.9 Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 
| जल प्रदाय में लागत ay क्षमता * 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 


Sean ital ese कल आन 
24 मिल जल के प्रशोयन cura rea 
26 [rain ae के परम की माता 

Extent g oat recovery in sewage management 
28 उपभोक्ता को शिकायतो के निराकरण की 100 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


| 
; 
o 
o 
o 


z 
> 


Zz 
> 


2 


Zz 
> 


= 
i=] 
Oo 


z 
| 


Household level coverage of solid waste management services 5 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार apo ie i 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
- शहरी ठोस suite कचरे की संकलन क्षमता 22 100 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 200९8 109 200 


35 बाहरी ठोस er निधंधन NA 
37 [easter को शिकायत के Pare की to 100 


3 Efficiency in collection of SWM charges of 
8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 22108 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network हि 52 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% Bi is 
Incidence of water logging/flooding हर 
42 [जल भराव के क्षेत्र oe : 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saraipali District :Mahasamund Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


12 Bair जल की cava 

14 Pewee 

15 जल प्रदायक een 

16 Efficiency in redressal of customer complaints 2 | ४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

8 जिलप्रवाधमेलातवसती €ल्‍॒उ[€ 0०७ | श | #»# 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 9 
“शौचालय की उपलब्धता ae ae Pe 
Coverage of sewage network services 3 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ae 
Collection efficiency of sewage network 3 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00707 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
24 loa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 108:0% 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा : 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ay 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 08 
OLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार fee 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता aoe 100 
Extent of segregation of municipal solid waste 5 
33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 12:02 ue 290 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउप 800% 100 200 
3.5 _ [Extentof scientific disposal of municipal solid waste aan ae 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान | 
3.6 _ [Extent of cost recovery in SWM services 460.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत व 


3.7 __ [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 400 
: Sosa की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ne 

Efficiency in collection of SWM charges 
हि ee s00% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलीत्सारण 6 तर की. बाई 1202: » ee 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 190.0% ae 50 

जलभराव के क्र का 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sarangrah District :Raigarh Nagar Palika 
rte | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक ae 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


onan ऋशिएफिेररििफपििि 

Seven an 

Eo copia sure oats fo» [| « | 

2 ie 
2.0 2.0 


Continuity of water supply 
18 जिल प्रदाय की निरंतरता हक 
Efficiency in redressal of customer complaints 


16 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की eran 
7 eee 100.0% 100 100 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

1.9 Efficiency Al collection of water supply - related charges 

i जल प्रदाय में लागत वसु क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

'शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of sewage network services 


22 मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


80.0% 


+f 
= 
+ 
= 


Ei 


w 
o 
w 
an 


1.8 100.0% 


90.0% 


Oo 
on 


A 100.0% 100 100 


| 


100.0% 


ona a sewage treatment 100.0% 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नडपयोग की मात्रा eee i 
27 Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 


सिवरेज में लागत वसुली 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: sued की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
~ [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


80.0% 100 


th 
5:26 
z 
"हर 
zlilz z 
ble el 


90.0% 


ayy 
Zz 

* 
Zz 


Household levei coverage of solid waste management services 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


3 80.0% 100 100 


* 0, 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Se a 18 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.0" 100 
Extent of segregation of municipal solid waste 
a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण (ene 400 108 
Extent of municipal solid waste recovered 
Ret ठोस अपषिए्ट कचरे का पुर्नउपय ie 100 100 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
"शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान mes 
3 Extent of cost recovery in SWM services 3 
2 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसूल weet 


le 


3.8 90.0% 


N 

nN 
* 

= 


Coverage of storm water drainage network % 

4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 34 36 
Incidence of water logging/flooding 5 

42 [जल भराव के क्षेत्र 0006 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Shivpurcharcha District :Koriya Nagar Palika 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक ae 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


rane CSC 
eos 
19 मा collection i ae supply - related charges 48 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


2 ear es को आपकता 
23 मल जल नेटवर्क की NA 
24 मल जल के प्रशायन कता की cde” NA 
8 प्शोचित ne ae er e 
a7 pet 2 oe recovery in sewage management 
20 | का की शिका तो के Parser 100 100 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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38 [etree प्रवात मेलागत वशली की 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ai 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 30 
Incidence of water logging/flooding . 

42 [जल भराव के क्षेत्र es 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sukma District :‘Sukma Nagar Palika 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सक्र. प्रस्तावित सूचक one 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Moonee ।।»।$।$&/&/ | /&/&०आ1£9०्थयपय्थ़््ऱ््ःर 
ann दल 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

Eee 
22 [paste eer anes ii 10 = 3] 
3 मिल जत नेटवक को के 
० नल जल क he पता ही धातता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Anon ue ” 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


* 0, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20.94 108 
Extent of segregation of municipal solid waste a 100 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण oe im < 
Extent of municipal solid waste recovered 9 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste ०, 
5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% NA NA 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eee 
Efficiency in redressal of customer complaints ry | ४ | 
पभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता कक 
3 Efficiency in collection of SWM charges 78 
8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता wee Me i 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network हू a Te. 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ae ie is 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean Gity, therefore the value of scientific disposal! 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data Z = 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Surajpur District :Surajpur Nagar Palika 


WATER SUPPLY SERVICES 
3 
Looe or 
| ao 
| oe | 
eles erence 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets a 

शौचालयों की उपलब्धता ADO Ree ०0७ 

Coverage of sewage network services 400.0% 

मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 

3 Collection efficiency of sewage network a 

23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता np 
Adequacy of sewage treatment capacity é 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 1090:0# NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 

26 lotta मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 52205 ape 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली nue u 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 6 

29 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20,096 Ms 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 6 
3.1 ठोस कररा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eee me 109 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 : 
32 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 100 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 12002 100 100 


3 Extent of municipal solid waste recovered 6 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 

3.5 शहरी ठोस omits कचरे का वैज्ञानिक निपटान 102.078 Me Ne 

Extent of cost recovery in SWM services 6; 

; 'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली cee | | 
Efficiency in redressal of customer complaints 

3.7 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता EX | _»# | Pe 
Efficiency in collection of SWM charges 

38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eee 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network है 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब tone 
Incidence of water logging/flooding 
42 [जल भराव के क्षेत्र one 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Takhatpur District :Bilaspur Nagar Palika 


co 
जल आपूर्ति सेवाएं 

शहर 

Saad ete की विदा 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 न नेक का | | 
24 (arg टिक eae क 
४० नियम 
27 en ¢ geet recovery in sewage management fh wee | 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3 Household level coverage of solid waste management services हा 

“1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार TOO" 100 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 

32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.0% 100 10 

3 Extent of segregation of municipal.solid waste 

3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् eee im 

3 Extent of municipal solid waste recovered 

4 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय pene 190 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 

35 [wet ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान (02102 ay 
Extent of cost recovery in SWM services 

3.0 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली non Oe 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 

उपभोक्‍षता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 

3 Efficiency in collection of SWM charges ५ 

8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 222 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 6 

41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब nee 20 
Incidence of water logging/flooding हि 

42 जल भराव के क्षेत्र ae 1 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-TildaNeora District :Raipur Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 59 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee 54 
Extent of metering of water connections i A 
'जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 400:226 NA 
v, 0, 
मर राजस्व जल की मात्रा छत ड 


m 
x 
g 
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9 
mo | 
3 
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3 
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g 
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z 
a 
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@ 
28 
ape 
a 

on 
as 
$35 

< 
Ae 
25 
aw 


55 
114 
NA 
15 
2.0 
85 
100 


Ol 
Contin water supply 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 
Quality Sd ial aes 400.0% 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 20 21 
Efficiency Al collection of water supply - related charges oe ie ae 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eee” a2 ais 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 

220 लि पता 

2 ; NA 
24. ere mA 
26 प्रशोधित मल जल के पर्नअपयोगकी et NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

Efficiency in redressal of customer complaints 

Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलीत्सारण da की लंब 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal of 
MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Aamadi District :Dhamtari Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


a 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 13624 
Per oe ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped ee 
3 Extent of metering of water connections 
i जल प्रदाय PAR के मीटरीकरण की विस्तार ५ 20:02 
Extent of non revenue water (NRW) rs 
गैर राजस्व जल की मात्रा ;छत्‌ द्ध ne 8७ 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 21100 0 
Efficiency in redressal of customer complaints 30:6% 
ः उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oat 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली ae a ce 
Efficiency Bul collection of water supply - related charges 6; 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता coded ie ae 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता ipo" se bie 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ; 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee 
Adequacy of sewage treatment capacity 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eee ws NA 
Quality of sewage treatment 
25 प्रशोधित मल जल की गणव | 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% NA a 
Extent of cost recovery in sewage management 
20 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 
28 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a | | 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% ae Ne 


2.1 
2.2 
2.3 

4 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


को शिकायत के ere | 
See ea ae 90 0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Abhanpur District :Raipur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


a 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 190-07 ae cS 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 

3 Extent of metering of water connections 7, 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oe 
Extent of non revenue water (NRW) oy 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध ita ad 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ० a ee 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता me me 

जल प्रदाय में लागत वसुली gas i 19 
Efficiency aD collection of water supply - related charges ५ os. |  , 4100 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता oe sa 229 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शोचालय की उपलब्धता 1000% 


Coverage of sewage network services % 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100-078 
3 Collection efficiency of sewage network é 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 1764 NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Agee NA NS 
Quality of sewage treatment 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 22822: MA NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली ee a 
Efficiency in redressal of customer complaints 
28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता gee ie IPR 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसुली की 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ९५ 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ue we 20) 
Efficiency of collection of municipal solid waste a 400 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee 100 100 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 6 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 109:0/8 i 00 
Extent of municipal solid waste recovered 4 
शहरी ठोस only कर erie 3008 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste हि 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 20:07 NO NA 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल bia 
3 Efficiency in redressal of customer complaints an er 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae (322 20 : 
Efficiency in collection of SWM charges a ne ee 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता rove 52 2° 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ae if 18 
Incidence of water logging/looding कि i eel 
जल भराव के क्षेत्र 0:03 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Adbhar District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| am. | प्रस्तावित सूचक 0 कि हि 


4... |WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


5 आन ्न्‍ल््ल््श्शि्कछककशे३<ल्‍< _३_न्‍स्‍_न्‍््््् छू 
aE 


Efficiency_in collection of water supply - related charges 0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20000 29 2 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हि 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 


22 मिल निर्गन नेटवक संबीओ की व्यापकता 
23 मिल जल नेटवर्क की i NA 
ee ee NA 
27 peat 3 cost recovery in sewage management 
28: सपा ही शिकायत के निरकशा की. 100 100 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 

“1 ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Oye 100 pe 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 100 
3 Extent of segregation of municipal solid waste +s 

3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 20696 i 1h 


वर करा प्रबंध मेल पुल 
37 [Set को शिकायत के parr i 
8 तिल कर परवान tanh Acer १००४ 7 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eke is 
Incidence of water logging/flooding 6 

42 जल भराव के क्षेत्र ors 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ambagarh Chowki District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 


| erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक Sa 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 02523 
Per ses ita supply of water 
1.3 [Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार # 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा ° 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता et hours 
1.6 _ (Efficiency in redressai of customer complaints 52600 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pa 
Quality of water supplied 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जल प्रदाय म॑ लागत FY eee 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20:20 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets of 
2.1 |शौचालयों की उपलब्धता Ne ie ee 
22 [Coverage of sewage network services 100.0% 
“* मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता i 
Collection efficiency of sewage network ० 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 22% 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता fone 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 21020 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20:23 NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 100:0#% ४ 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ova 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 22020 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ५ 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता है 
Extent of segregation of municipal solid waste 
EN ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण eg 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयं कम 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
'शहरी ठोस suite कचरे का वैज्ञानिक निपटान eye 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eee 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उप्रभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब bade ug 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र oe 2 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Antagarh District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a. | प्रस्तावित सूचक SP of aes | tes 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाय कनेवशन का विस्तार 100-0% 28 30 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped of 
3 Extent of metering of water connections 6 है ४७... |... [५७ 
जल प्रदाय SARA के मीटरीकरण की विस्तार 20000 Ne MA 
Extent of non revenue water (NRW) 5 i 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 9008 पे iy 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता ee hours be 
Efficiency in redressal of customer complaints 7 55 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 
Efficiency A collection of water supply - related charges | 5६5 | 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eae & 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Saal को लत ' 
Coverage of sewage network services 
Collection efficiency of sewage network ५; 
Ae जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता me 
Adequacy of sewage treatment capacity कर Ne 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता fog’ NA 
Quality of sewage treatment 6 
प्रशोधित मल जल की गुणव LOO Be 28 
Extent of reuse and recycling of sewage 6 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20702 | 
Extent of cost recovery in sewage management हि 
सिवरेज में लागत वसुली 100.0% 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 800% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poi 


A 
8 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 300% be 
A 
6 
4 


El 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
fea 
ee eee a rita management services 
es 


Extent of municipal solid waste recovered 


'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का : 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% N 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ie 

Extent of cost recovery in SWM services ४, 

'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 13100 728 
Efficiency in redressail of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 

Efficiency in collection of SWM charges हि 8 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता weer ? 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network iN 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब aes eS 
Incidence of water logging/fiooding 6 

जल भराव के क्षेत्र 0:07 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 22 


Extent of segregation of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0% 0 


NA 
NA 
NA 
NA 
3 
100 
NA 
1 100 
100 
NA 
30 
100 
67 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Arjunda District :Balod Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

11 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Hae ig 

1.2 पति विस जल मी Bas 135 Iped 100 109 
Extent of metering of water connections 6 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार awe a 

Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध a 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता eames #0 

Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 4 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pad 

1. ace ee 100.0% 400 


Cost recovery in water supply services a 
18 जल प्रदाय में लागत cert 14466 हा 


Efficiency au collection of water supply - related charges 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 01828 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल At WaT 


Coverage of toilets é 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 


io] 


NO 
S & 
N > 


1.4 
15 
1.6 


= = 
fo] fo] 
Oo पट 


111] 


100 
100 


Coverage of sewage network services 
: 
: 


Zz 


झट Zz 2 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 


EG 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसली 100.0% 13 16 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता sf ae 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ae ne me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3 Household level coverage of solid waste management services 9 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Neon me 92 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ees 190 1488 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 10.0% 100 03 
3 Extent of municipal solid waste recovered 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय aoe 209 108 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% 
Extent of cost recovery in SWM services 

aie कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100-0% bie 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eo ae 

3 Efficiency in collection of SWM charges 5 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता ooo 52 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ‘i 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब were 8! 
Incidence of water iogging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र eee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bagicha District :JashpurNagar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार inoue 
Per oe ita supply of water | 6०० | 
i जल की उपलब्धता 135 Iped pe 
Extent of metering of water connections y fae (छा 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100-02 NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) हा re 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध 200% 49 ee 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.5 
16 [Efficiency in redressal of customer complaints | | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 
जल प्रदाय में लागत वसुली oe 13 2 


Efficiency eo collection of water supply - related charges je iy - ३४४ 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता oe i a 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
ec | 
ead : 
ro 
ec का 
Efficiency in redressal of customer complaints 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:04 a | 
29 NA 


Efficiency in collection of sewage charges 9 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:02 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

31 Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार हे 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता हू 


Extent of segregation of municipal solid waste a ee 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्यकरण 100.0% 
Extent of municipal solid waste recovered j 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 90/0# 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Ee 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ree 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता een 
3 Efficiency in collection of SWM charges re 
OM कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता oe s 
| + | STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
4.1 [वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र 2208 
जल भाव के क्षेत्र 5 20 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Baloda District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 


a प्रस्तावित सूचक 


2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


11 (जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ie ie iy 
Per oe ita supply of water 
12 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 60 a 
Extent of metering of water connections A a eT 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार NA he 
Extent of non revenue water (NRW) a ae ca 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध oe 2 uy 
जल प्रदाय की निरंतरता 20100 
Efficiency in redressal of customer complaints क 95 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0.33 20 हु a 
Efficiency in collection of water supply - related charges 7 | ४ | 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता sete et 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of sewage network services हि 
2-2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% किए आओ 


आर जार 

» Sie हर 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

Ee 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste ana 5100 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता mone 29४ 10 
Extent of segregation of municipal solid waste Fn ae 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का PLU 20702 ne 299 
Extent of municipal solid waste recovered +5 
शहरी ठोस ou ke soon 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% NA NA 
'शहरी ठोस suite कचरे का वैज्ञानिक निपटान isa 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कवर प्रबंधन में लागत 100 08 
3 Efficiency in redressal of customer complaints | cs | # | 
पभोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20600 20 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 20:08 ‘is ne 


Zz 
> 


Zz 
> 


Zz 


3.1 100.0% 100 100 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जलज tear aah बाई ae ee eee 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 

जल भराव के वैन peal ee ee 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data = 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Baramkela District :Raigarh Nagar Panchayat 
। स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर... प्रस्तावित सूचक Se 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


rma ।|||/|/|/|/|/|/|/|/|1/1/1/1/1/1//..््् 
| | 
18 [Fasten को शिकायत के निशकरण की | % | ० 
Quality cia 
elle में जगत collection 4 peal supply - related charges | cs | 
मल जल प्रबंधन 
2250 नि न eee onan 
24 मिल जरा के प्रशोषन वमता की पाता 


Quality of sewage treatment हि 
' 1प्रशोधित मल जल की गुणव ._100.0% 
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Extent of reuse and recycling of sewage ५, 

26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 

27 Fecal g गत recovery in sewage management 100 0% 
Efficiency in redressal of customer complaints हि 

2.8 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges % 
29 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eee ba 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 5 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 109७१ 19. 1 

3 Efficiency of collection of municipal solid waste 5 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता on i 

Extent of segregation of municipal solid waste a 

3.3 |शहरी ठोस अपषिए कचरे का पथ्यकरण 100.0% 100 100 
Extent of municipal solid waste recovered of 

34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय aoe ae 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 94 

35 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान None ba 


3 Extent of cost recovery in SWM services 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee 


37 Efficiency in redressai of customer complaints 80.0% 
: पुभोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता se 


Efficiency in collection of SWM charges 3 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता जे 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Barsur District :DakshinBastarDantewada Nagar Panchayat 
| amie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2022:23 ET 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 6 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10502 

Per a ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता uae 

13 Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ah 


14 हिरराजस्वजलकी मात्रा तक 200 
sie 


>> 


= = 
t = 
Fe] 


Continuity of water supply 
15 (जल प्रदाय की निरंतरता RTOS 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
soled की शिकायतों के निराकरण की क्षमता जि 
Quality of water supplied 
A प्रदाय जल की गाव 100.0% 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत aah 10008 2 26 
Efficiency Ail collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ase i #8 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालय की उपलब्धता ee 
Coverage of sewage network services 400.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ps 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Aga Ove 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00:28 
Quality of sewage treatment 
> 1प्रशोधित मल जल की गुणव 20000 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 loetfia मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20:08 
Extent of cost recovery in sewage management 
27 ।[सिवरेज में लागत वसुली 00:03 
Efficiency in redressal of customer complaints 
2.8 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20.0% x Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3 Household level coverage of solid waste management services 
1 ठोस-कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
3.2 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 302: 02 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0% 
3 Extent of municipal solid waste recovered 
4 _ शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ae 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
“शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान IPO 
Extent of cost recovery in SWM services 
3.6 ae कचरा प्रबंधन में लागत वसुली fear oe 
Efficiency in redressal of customer complaints 86:6% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiericy in collection of SWM charges 
3.5 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network . 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई pee 
Incidence of water jogging/flooding 6 

जल भराव के क्षेत्र ee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Basna District :Mahasamund Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५, हि 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% bi 
Per saphe ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 138 Iped _ a 
3 Extent of metering of water connections - 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20102 a a 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints : 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 228 ai 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली ee 8 
Efficiency in collection of water supply - related charges 6 
9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20:08 ed 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Sa a 
sae मल जत के पर्अपयाग की 
a eae ee आम 
= 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 3 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 1000% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता : 
Extent of segregation of municipai solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिए्ट कचरे का पथ्यकरण 100 0% ey i100 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ene 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 94 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae bias his 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TECH we 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee | | 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता le 98 ae 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र Ape ee 
4.2 _ ||ncidence of water logging/flooding 0% 
जल भराव के क्षेत्र ° 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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580 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा ववत्त आयाग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bastar District :Bastar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water iy a ply connections 
11 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 1000 
Per bs ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता sia ae 
4.3 _ [Extent of metering of water connections 1600% 1० 5 |e 
! जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार as 
Extent of non revenue water (NRW) é 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 200% ae a0 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता ef nours a ee 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80701 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता = 
Quality of water supplied . 
प्रदाय जल ne 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जल प्रदाय में लागत वस anes 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत Ty क्षमता ह; 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल Fay 


Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
“Ae जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 
Extent of reuse and recycling of sewage 
260 loeifta मल जल के 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत व 


29 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 800% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
Efficiency in collection of sewage charges 6 

29 late में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार = 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 40604 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता | 
Extent of segregation of municipal solid waste é 
Tet ठोस अपषिष्ट कचरे का TAT 120: 00 
Extent of municipal solid waste recovered 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100-07 Ne MA 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली Oe 
Efficiency in redressal of customer complaints of 
3.7 शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20.0% 100 108 
Efficiency in collection of SWM charges 7 | ७ | 70 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 25920 10 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% Uy is 
Incidence of water logging/flooding 6 
जल भराव के क्षेत्र omy | ० | a ae 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Berla District :Bemetara Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
ex 
“teense | ttm | ml 
| | 
16 
नर collection of ae supply - related charges 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
3 28 
21 शिचालयॉकीउपलब्धा | [००% | ॥ ० | 
Senet ahaa are 
23 eno | tom | 
24 मितजलकप्रशधनवेताकीपपातता | tm | 
NA 
NA 
2 
99 


Quality of sewage treatment 6 

प्रशोधित मल जल की 10000: 
Extent of reuse and recycling of sewage 3 

प्रशोधित मल जल के प्‌ की मात्रा 200% 
Extent of cost recovery in sewage management 

fata में लागत वस 100:0% 

Efficiency in redressal of customer complaints 0.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
Efficiency in collection of sewage charges 5 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार : 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 11001 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता : 
Extent of segregation of municipal solid waste é 
Ree ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्यकरण 0:46 
3.4 _ [Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु : 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ४ 
Extent of cost recovery in SWM services 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 
पभोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ४ east | | 
3 Efficiency in collection of SWM charges हि 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ate iis I 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 6 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 0010४ 
Incidence of water logging/flooding % 
जल भराव के क्षेत्र Oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhairamgarh District :Bijapur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाय कनेक्शन का तौर 100.078 af Bh 
जल की उपलब्धता lee: 
Extent of metering of water connections TG a  « «हो 
जल प्रदाय PA के मीटरीकरण की विस्तार ° 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 43 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 3. 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 25 101 
Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% 38" |. .88 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
प्रदाय जल की wees 
Cost recovery in water supply services 7 ne 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 58 
जल प्रदाय में लागत वस क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल Waal 
Coverage of toilets हे 
शौचालयों की उपलब्धता Ape 
Coverage of sewage network services 100.0% 
मल Prin नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 3 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता aces 
Adequacy of sewage treatment capacity e 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100,028 
Quality of sewage treatment ‘5 
प्रशोधित मल जल की बह 22:02 


Extent of reuse and recycling of sewage - 
2.0 प्रशोधित मल जल 20.08 


Zz 
> 


Zz 
> 


Zz 
> 


Extent of cost recovery in sewage management ०, 
सिवरेज में लागत ay ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | 
Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 80.008 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6; 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार oe 


3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 50°08 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 1 
Extent of segregation of municipal solid waste gous il “266 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100-0% 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय॑ ee 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 7 1४ 
शहरी ठोस अपषिए्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान oo Me MM 
Extent of cost recovery in SWM services 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eee 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
Boule ot शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 पु 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता oe 2 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 100 0% 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 2 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhakhara District :Dhamtari Nagar Panchayat 


| erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ele 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 5 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 20042 
Per as ita supply of water 
12 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1300 bed 4 
13 Extent of metering of water connections 100.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार aa 
Extent of non revenue water (NRW) a 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध eae 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता ae neurs 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ne 
Quality of water supplied 6 
7 perro की गुणव ene 
Cost recovery in water supply services ४ 
18 (जल प्रदाय में लागत वसूली ee 
Efficiency in collection of water supply - related charges i“ 
19 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 20:07 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
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97 
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61 
00 
NA 
24 
2.0 
94 
82 
53 


Coverage of toilets 5 
Coverage of sewage network services 
22 भलनिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता One i, ० | 
3 Collection efficiency of sewage network of 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 09:04 Ne 


Zz 


Adequacy of sewage treatment capacity 5 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
Quality of sewage treatment 

2-5 [प्रशोधित मल जल की गुणव _ 100.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 

26 (प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 

27 Fede g peas recovery in sewage management 0008 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 (पभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 


Efficiency in collection of sewage charges 5 
9 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता oe hal 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2 


00 
NA 
NA 
NA 
NA 
83 
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Zz 


EE 
Bary 
Zz 
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Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

; oad की शिकायतों के निराकरण की क्षमता me 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 

: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता avai 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 5 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eee en 

Incidence of water logging/flooding é 
42 [जल भराव के क्षेत्र eee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data = 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipatity :-छ81क्षाप19979[0फप7 District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


a जन छू 
2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
[ae] 
oe पट कम 200% 
eso 
जल ance! collection a cae supply - related charges | ws 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 4 
N 
N 
N 
N 


Coverage of sewage network services 4 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 22,020 
3 Collection efficiency of sewage network 4 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity % 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ८4222 


Extent of reuse and recycling of sewage 6 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 00728 
Extent of cost recovery in sewage management 
27 ।सिवरेज में लागत वसूली 100.078 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता + 
Efficiency in collection of sewage charges ‘ 
2.9 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90:05 Ne Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Quality of sewage treatment 
25 [प्रशोधित मल जल की गुणव 


00 100 
A NA 
A NA 
A NA 
A NA 
fl 2 

84 100 


_ 
o 
oO 


Household level coverage of solid waste management services 3 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 200:088 ve 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
32 ।शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता tee 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ene ay 


ठोस कचरा प्रबंधन मै लागत वसूली 

उपभीक्ष्ता की शिकायता के निराकरण की दमता 

srr ose ae कद की 
STORM WATER DRAINAGE 

[eae वर्षा जल की निकासी 

42 ingHencs ae water logging/flooding | ee = | 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhatgaon_B District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
2022-23 2023-24 


प्रस्तावित सूचक ete | 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per os ita supply of water 

1.2 [प्रति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 


100.0% 


= 
ak. 
N 
ao 


fez) 
के 


135 lped 


3 न ; 

८ जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% NA 
Extent of non revenue water (NRW) P 

14 गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20.0% 

15 Continuity of water supply cane oF 


जल प्रदाय की निरंतरता 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 


80.0% 


00 
co 


= 
90 z 
* । * | * 
an 


100.0% 100 


a 
q 
xy 
ra | 
दर 
a] 


की 
Cost recovery in water supply services 6 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 20 30 
Efficiency an collection of water supply - related charges 5 
1 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 2002 48 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 


+ zizla2 
1 
z z z 
1 


100.0% 


= 
o 
o 
— 
o 
i=} 


NO 


4, 
ss) 
af 


100.0% 


3 ; ‘ 

23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% A 
Adequacy of sewage treatment capacity हि 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% A N 
Quality of sewage treatment 

25 ।प्रशोधित मल जल की गुणव .100.0% 

2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 200%, ce ie 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
* 1सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2. 100.0% 


1 
| 


80.0% 


५0 
हब] 


2.8 


झट 
* 
> 


90.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ued ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
बंधन में लागत वसुली की क्षमता 


100.0% 


> 


3.5 


3.6 100.0% 


80.0% 


NI 
छा 


Household level coverage of solid waste management services हट 
3.1. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eer ” 190 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste हर 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20:02 i 1 
Extent of segregation of municipal solid waste 5 
33 last ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100:2/8 ae beg 
Extent of municipal solid waste recovered हि : 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Y four om 400 


Nn 


90.0% 


wo > 


of 
4 
4 
a 
a 
wy 
ay 
fell 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of-Municipality :-Bhatgaon_S District :Surajpur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 13208 = 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 
“PR जल की मात्रा OTS 
Continuity of water supply 
15 (जल प्रदाय की निरंतरता रे 
| 16 | Efficiency in redressal of customer complaints es न 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eid 
Quality of water supplied 
Dua aie: 100.0% 100 
जलप्रदायमेलगत वसूली कल ee छः 
जल प्रदाय में लागत वसुली LOO 078 : 
Efficiency A collection of water supply - related charges aA lh RR 
3 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता op." MA ne 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


4 Coverage of toilets 
| aired की उपलब्धता 


29 [Coverage of sewage network services | oo 
“ मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Adequacy of sewage treatment capacity 


00 
23 Collection efficiency of sewage network NA 
जल i NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता | NA 
NA 
NA 
A 


Ra 
Coverage of water supply connections है जे 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार LODO 7 52 


N 


= 
0 


2.4 


np 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Quality of sewage treatment 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पु 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 


% 


2. 


तु 


eet पी 
Oo] 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 5 
2. सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% N 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
Eee] 
Soe ee eee ners | % | 
| » | 
हट कक कि ea | 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षाजल जलीत्सारण तन की लंबाई 2 [| os 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100 220 12 ity 
जल भराव के क्षेत्र ou aa 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhopalpattanam District :Bijapur Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक Ta 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ५५ 
* [जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 2222 dis 


Per अत ita supply of water 3 
1.2 प्रति जल की उपलब्धता 138/900 2 
Extent of metering of water connections 4 
जल प्रदाय कनेवशनों के मीटरीकरण की विस्तार 22028 a 
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16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
© [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता peut 
Efficiency All collection of water supply - related charges हा 
1-9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eee 
Coverage of toilets 
५ Collection efficiency of sewage network 5 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ae 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ene 
y % 
Efficiency in collection of sewage charges ५ 
29 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 200 ne a’ 


Extent of non revenue water (NRW) 6 
14 [गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध ee a8 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
9, 
शौचालयों की उपलब्धता iene 
Adequacy of sewage treatment capacity हु 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 22072 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली eae 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता ag 
Cost recovery in water supply services 

18 [जल प्रदाय में लागत वसूली mee 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of sewage network services हि 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 
Quality of sewage treatment 
Efficiency in redressal of customer complaints 

2.8 1उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3 Household level coverage of solid waste management services हे 

“1. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 12046 Ve 100 

3 Efficiency of collection of municipal solid waste ९ 2 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee i ” 
Extent_of segregation of municipal solid waste oF 

33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ee ४28 eae 
Extent of municipal solid waste recovered 5 

34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय aver sks 


Zz 
> 


ao 
i=) 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

3-5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान tae? 
Extent of cost recovery in SWM services 

© ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 42222 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

Bole की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pay 
Efficiency in collection of SWM charges i 

3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 90:02 : 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल wee da की cia 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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588 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bilaigarh District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections Sag G08 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 102 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 10209 
1.3. [Extent of metering of water connections 20670 NK 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oad: 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध oe ee | | 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.5 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता anki | | 
17 [perro ee 
m Cost recovery in water supply services ‘ | as | 
जल प्रदाय में लागत वस ee 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 500 = 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

2 Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
27 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Beare 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ne Pe oe Lille = 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ° 
3३2. [Efficiency of collection of municipal solid waste 460 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता i 
Extent of segregation of municipal solid waste 1000% an ee 
“feet ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण गम 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
ate a oy कप he 20.0% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100 6 Ne NA 
3 Extent of cost recovery in SWM services of 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली (pote ap de 
Efficiency in redressal of customer complaints i | 86 | # | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:0% 
3 Efficiency in collection of SWM charges हल a ie 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता a0 0 as “ 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100 0% 39 
जल भराव के क्षेत्र 00% : 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilha District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक Tee 2022-23 2023-24 


a 
Ka 
जल आपूर्ति सेवाएं 
FE 24 hours 20 20 


Efficiency in redressal of customer complaints 
1.0 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mee | 0 ne 


18 Cost recovery in water supply services 
(जल प्रदाय में लागत वसुली 


Efficiency Au collection of water supply - related charges 4 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 22.58 a iy 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


22 lr tri ea alo er किए लक! 
24 मर जर के ier ea जी eee 


Efficiency in collection of sewage charges 
29 ।[सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ere bs Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


= 
an 


E 


= 
Lo 
i=) 
Oo 
2 
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wo 
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nN 
N | 0) 


Household level coverage of solid waste management services é 
3.1 | Sa कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार mon on ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 3 
32 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Aone 200 ine 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 9 : 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण oul = 220 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 100 100 


'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 
38 तिल कब पवन ce ge का 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ‘ 

41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 20105 is 
Incidence of water logging/flooding 5 

42 जल भराव के क्षेत्र owe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bodla District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित ad BR? 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


fone 
लत पद pice वेशन का तार ply connections 
पर ot aa की उपलब्धता 


Continuity of water suppl 

5 जल प्रदायकीनिरतरता ea hours 

16 Efficiency in redressai of customer complaints 
2 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

17 Quality of water supplied 

3 प्रदाय जल णुव 


— 
ao 


80.0% 100 


N 
o 
Ny 
° 


100.0% 100 100 


Cost recovery in water supply services हि ag 
1 जल प्रदाय में लागत वसुली ee 6६ 
Efficiency Au collection of water supply - related charges 6, 
19 [seme में लागत वसुली की क्षमता ye oe 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 


| 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत ay 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:08 

SOLID WASTE MANAGEMENT 


100.0% 


80.0% 


= 
oO 
oO 
= 
Oo 
Oo 


e 


2. 


29 


eon 

le ey al 

26 Extent of reuse and recycling of sewage 
_ ००% | 2 | * | 
| ५०० | 
| ००% | 


जय 
छः 
* 
झट 
* 


ठोस कचरा प्रबंधन 
3 Househoid level coverage of solid waste management services é 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100.0४ age ae 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste oy 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता qe 1 ey 
3 Extent of segregation of municipal solid waste of 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ween 209 ee 
34 Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 100 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressai of customer complaints 
sar की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 22 100 

3 Efficiency in collection of SWM charges 5 

*> ठोस करारा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता we 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bodri District :Bilaspur Nagar Panchayat 


किमी वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक 00228 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हे 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00078 


Per cee ita supply of water 
12 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 52100 


wo 2 
० च्च > a 


3: 
a 
~I 
wo 
~“ 


oo 
“I 


13 Extent of metering of water connections 100.0% 

(जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ra 
Extent of non revenue water (NRW) 

1.4 ¥ 20.0% 


गैर राजस्व जल की मात्रा SS 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 


UTq 


Cost recovery in water supply services 
; जल प्रदाय में लागत Ty 
1.9 Efficiency Ail collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


24 hours 


w 


| > Zz 
°o © > 
ok 


80.0% 100 


= 
on 
* 
wo 


| 
4 
gy 
q 
a 
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100.0% 


= 
i=] 
oa 
= 
oO 
i=) 


100.0% 28 


| 


90.0% 


* 
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मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of sewage network services 


22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


23 Collection efficiency of sewage network 
Spero नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 


100.0% 


= 
Q 
Oo 
= 
i=] 
o 


100.0% 


100.0% 


> 
Zz 


0, 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 12 27020 NA 
Quality of sewage treatment 
25 1प्रशोधित मल जल की गुणव 22100 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा oot Mi NA 


27 Extent of cost recovery in sewage management 
i सिवरेज में लागत वसुली 

2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


29 Efficiency in collection of sewage charges 
[Reto में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
(ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


> 


80.0% 


o 
NI 


90.0% 


za 2 Zz 
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Zz 
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Zz 
> 


3.1 100.0% 100 100 


32 Efficiency of collection of municipal solid waste 
“ett ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
i शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 


100.0% 100 100 


100.0% 100 100 


34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 80.0% 100 

36 ठोस कचरा प्रबंधन न लागम वसली 100.0% 61 ig ee — i 
को शिकायत के Rewer की wo : 
ahi प्रंधन मं लगत gl का वमता soon 2 ह 


Coverage of storm water drainage network 
*__1वर्षा जल जलोत्सारण da की cia 


4.2 Incidence of water logging/flooding 
+ जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chandkhuri District :Raipur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ee a 
Extent of metering of water connections 400.0% NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार है 
Extent of non revenue water (NRW) 50.0% 565 . ee, 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 
“> (जल प्रदाय की निरंतरता ae nurs 
Efficiency in redressal of customer complaints 2 | ४ | 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:07 BS 
जल प्रदाय में लागत वसुली 109. 03% 
Efficiency 1 collection of water supply - related charges 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20.0% 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 6 
शौचालयों की उपलब्धता bales oe 
Coverage of sewage network services 5 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100,029 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity हि 
24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100;0% NA 
प्रशोधित मल जल की ४ 100:0#6 NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ay 


Efficiency in redressal of customer complaints 0% 100 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 

Efficiency in collection of sewage charges vs 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ee 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 100.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार धर 

Efficiency of collection of municipal solid waste 406 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 8 

Extent of segregation of municipal solid waste 60 ._ | “1686 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ce 

3 Extent of municipal solid waste recovered 

si ata अति at an पट 800% 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste wa 1 SNA 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0 NA Ne 

Extent of cost recovery in SWM services ‘ oie Gee | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aah 13002 “6 

Efficiency in redressal of customer complaints 5 काका ae 
उपभ्रोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:0% 190 100 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 05026 mt i. 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


sat जल ae त्र की. बाई 2 ne (ene 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ids ie a 

जल भरावके at a ie se 
जल भराव के क्षेत्र igs 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chandrapur District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| am. | प्रस्तावित सूचक wy 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Ronee || ० /_/____..../' 
= 
rate जल की ste Poe 
भोकत को शिकायत के निरकरण वी 

19 freien (co) collectio’ Ea i supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
"मल जल प्रबंधन 


22 “मिलन eet ene on 
6 ae We 

27 स्किजि Fd गत recovery in sewage management 100.0% aa 

28 उपोवता को शिकायत के निराकरण की 100 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

से वन पाया Saas = aaa management services 100 100 
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Efficiency of collection of municipal solid waste 6 

32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 2029 ie 20 
Extent of segregation of municipal solid waste % 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 2 00:03 ee go 
Extent of municipal solid waste recovered si 

3.4. शहरी ठोस smite कचरे का पर्नउपयं 80.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 190.0% 
Extent of cost recovery in SWM services 6 

30 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 14208 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20052 

3 Efficiency in collection of SWM charges 50 6% 7 

5 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 1440 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4 Coverage of storm water drainage network 
*___1वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 


Incidence of water logging/flooding % re a | 
42 [जल भराव के क्षेत्र mani 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Charama District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


rte | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 
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Coverage of water rae ply connections 
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जल प्रदाय कनेक्शन का ee 
2 पति व्यक्ति जलकी उपलब्धता 135 ped 
12 कक 2००5 
18 Sete 24 hours 


Quality of water supplied 
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100.0% 100 100 
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Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

'शौचालयों की उपलब्धता 

2.2 Coverage of sewage network services 
* ।मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

2.3 Collection efficiency of sewage network 
'> मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

2 Adequacy of sewage treatment capacity 
; मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 
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26 Extent of reuse and recycling of sewage 
Sanita मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली 

2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 


3.1 ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
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Efficiency of collection of municipal.solid waste 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

33 Extent of segregation of municipal solid waste 
“(शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्करण 


3 Extent of municipal solid waste recovered हद 
4 शहरी ठोस softs कचरे का पुर्नउपय 80.0% 
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35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhuikhadan District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ent | 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


momen ीी भव 
2 —— 
ee al 
a 
Eanes inl collectio a ee supply - related charges 50:0% | ५ | 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
किए पा 
27 eed gf os recovery in sewage management | | 

Efficiency in redressal of customer complaints 

. उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | ०४ | 
2.9 लिप मन ae sewage charges 43 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


आम शाप x perso | & | 
अल कप वन 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network a ॥ 7: ae. 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 1 

Incidence of water logging/flooding a जाओ 
जल भराव के क्षेत्र ek 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chhura District :Gariyaband Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


am. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ane ad ae 
Extent of metering of water connections of 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 225; 
Extent of non revenue water (NRW) 9% an Gee 
गैर राजस्व जल की मात्रा Be द्ध हे a 
हे even 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 | _ ५४8 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता b00% 94 
Efficiency Mi collection of water supply - related charges हि Pn  + हु 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae a e 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of sewage network services é 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 6 
23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता MeO: Ne ab 
Adequacy of sewage treatment capacity ‘ aa 
24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यप्तता oats ue Be 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ee NA NA 
: 


E 


(8 | 


Extent of cost recovery in sewage management 
27 ।सिवरेज में लागत वसुली 100.0% 3 
8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 
Efficiency in collection of sewage charges हा bie 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


Efficiency in redressal of customer complaints 
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N 
wo 


ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services ; 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100 9%# 100 baa 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste ५५ 466 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20:02 108 1308: 


w 
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35 ली तार अप कब का वजनिक en 
3० Reema न लागत वी ee 
को शिकायत के निरकरण की eee 

38 रस करे प्रदान मे लगत oe ose ae 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network रह 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब व is a 
incidence of water logging/flooding हर ae ie अल 
जल भराव के क्षेत्र aoe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhurikala District :Korba Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक अपर फ, 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Somer ४9ि्िििडइडखघखिेेएछेझफएिििशिशओ 
Ber pee oh ee 
es | 


Efficiency an collection of water supply - related charges 3 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee eu 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
21 शौचालयों की उपलब्धता (00:08 


Coverage of sewage network services 
22 मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 


% 
Collection efficiency of sewage network 400.0% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता _ 
% 
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nN 
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00 100 
z 
मल जल के प्रशाधन क्षमता eee NA 
27 Fal Fd bl recovery in sewage management 5 
28 उपभोक्ता की शिकायतो के निरकरण की क्षमता | 8 | 9७3 
2 Pauls मे लागत वर ली को ला sewage charges ia 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


EG 
ay 
ro) 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.09 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 


3 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 18 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chhuriya District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 


ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक Se 2022-23 2023-24 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections accu Ik: ae 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% ee a8 
Per oe ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता हद 


Extent of non revenue water (NRW) ae 
गैर राजस्व जल की मात्रा BT द्ध 20028 a 
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Continuity of water supply anes 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 
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WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
400 
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27 Fecal Fd ke recovery in sewage management 
20 [taker की Sas Rae शी किए बहा 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


34 ae ee = ao management services | ० | 
पक को शिकायत के Aan की a= i 
222० oc ला बहने को आए aa! 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100,086 aA = 
जल भराव के बेन 3 a कक बना 
जल भराव के क्षेत्र oon 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chikhalakasa District :Balod Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय PAI का विस्तार 100:078 Bi BS 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 106 ave 118 


| सर. | क्र प्रस्तावित सूचक 


जि 20 
eee ol ano 
| 2 | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 9% 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 


22 पर व eter a onan ees 
se eo 
jena ela 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


awe आन शशि 
बाहरी ठोस अप ae mane लिवधन 
Loe 
ince et 
arent acim लात og की शत" 

STORM WATER DRAINAGE 
Ea 
ie ee ee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dabhra District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्राय कमबंशनका विस्तार ४ | ४ 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 
Per ee ita supply of water | se | 
ie जल की उपलब्धता ee mn 
4.3 _ [Extent of metering of water connections 46076% Ge, bes ou 
जल प्रदाय PAR के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 20 65% an न | 1०15 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध : 
जल प्रदाय की निरतरता zthous | 2०0 | 2० 
जल प्रदाय की निरंतरता “11007 ; * 
Efficiency in redressal of customer complaints | | ws | 
16 उपभोक्ता की शिकायतों के निशकरण की क्षमता eons 39 
प्राय जल को toe 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली nono 2? 26 
1.9 [Efficiency ca collection of water supply - related charges 90.0% ae a 
जल Wald में लागत वसुली क्षमता 5 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


100 
5 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता a 

23 मलजलनटवर्ककासप्रहकषमता। | ०0% | 
NA 
NA 

‘ 

ee 

NA 


N 


Extent of reuse and recycling of sewage है 
प्रशोधित मल जल के पूर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0 
सिवरेज में लागत ay 


Efficiency in redressal of customer complaints 
satan की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20.0% 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 18000 ee | रह 
| शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता E 

Extent of segregation of municipal solid waste an ae 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 2208 का 
Extent of municipal solid waste recovered 
eae 80 0% 

3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान जल pa Ne 
3 Extent of cost recovery in SWM services is 

Remon aura errs te00% 
Efficiency in redressal of customer complaints | _ ४9 | t00 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:02 100 
Efficiency in collection of SWM charges Be es | 6 | 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee i 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जे Fear aah ae aay oa 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 31 33 

जल भराव के केत्र ee : a a 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Daundi-Lohara District :Balod Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 
| सर | we 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनक्शन का विस्तार 100.0% 
Per i लिय ita supply of water 
Extent of metering of water connections ५५ 
1.3 जल प्रदाय कनेव्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00:95 be Me 
Extent of non revenue water (NRW) A 
Continuity of water supply 
18 (जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressai of customer complaints 
10 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eu | wo | 
Cost recovery in water supply services ‘ 
जल प्रदाय में लागत वसुली eee ii Le * | 
Efficiency Au collection of water supply - related charges 4 
जल प्रदाय में लागत बसली की क्षमता aoe 2h 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
2.1  |शौचालयों की उपलब्धता a 
Coverage of sewage network services 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ets as 
Collection efficiency of sewage network 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 
25 [प्रशोधित मल जल की गुणव 


Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ness Ne 


27 Extent of cost recovery in sewage management 
है सिवरेज में लागत वस्‌ 


Efficiency in redressal of customer complaints 
28 |उपभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
3 lfeator A लागत वसुली की क्षमता ts NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 0222 109 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
3.2 apd ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 22: we a 


33 Extent of segregation of municipal solid waste 5 
2 शहरी ठोस onite कचरे का पृथ्यकरण coe oe me 


34 So of अधि कचरे का पति ecovered 100 400 
se) 
तीस कर awn ome oe Se 

STORM WATER DRAINAGE 
La 
ess 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Devkar District :Bemetara Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| सर... 
WATER SUPPLY SERVICES 
hac 
प्रति थक जल की Sea 
न collection 2 ce supply - related charges | ४ | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


27 Extent 3 cost recovery in sewage management 

28 डपभोवता को freed के निरोकरण की to 

29 Faull की plac sewage charges NA NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


Extent of segregation of municipal solid waste of 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्यकरण wee 100 ape 


Zz 


Zz 


ie 
= 2 


= 
i=] 


3.1 
3.2 
3.3 


3 


100 


Extent of municipal solid waste recovered 
3.4. शहरी ठोस afte कचरे का पर्नउपयं 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% NA 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100.0% 76. 79 


Efficiency in redressal of customer complaints iJ 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pone 
Efficiency in collection of SWM charges 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 49 a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network ५५ 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब feos 


Incidence of water logging/flooding 6 
जल भराव के क्षेत्र ४:05 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dhamdha District :Durg Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


am. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
ees 
are collection 2 os supply - related charges | | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


= 


Collection efficiency of sewage network हु 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


% 
Quality of sewage treatment हि 
प्रशोधित मल जल की गुणव कक (30 NK 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0) a NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसली 100.0% 2 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 190 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता mene aa og 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household levei coverage of solid waste management services 400.0% 
ON कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ave 


te 
za 


r=) 
9S 
oO 
7 
x 
z 
: 
z 
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Se निक विद 
कसर बंधन मलागतकसली 
Efficiency in collection of SWM charges 


'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 0.7 - «५०७ , जे 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब cea 0 ee 
Incidence of water logging/flooding हि | oo 

जल भराव के क्षेत्र Poe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dharamjaigarh District :Raigarh Nagar Panchayat 


| स्तरांक. | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक Se 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é | $9 | 54 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00920 a 
Per at ita supply of water 
1.2: प्रति व्यक्त जल की उपलब्धता 135 Iped 103 109 
Extent of metering of water connections के NA 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee Ne 
Extent of non revenue water (NRW) हि हज 
गैर राजस्व जल की मात्रा I द्ध 20.0% a2 ae 
जल प्रदाय की निरंतरता eachours 
Efficiency in redressal of customer complaints 
Sheu को Sheed Here की धमता | *%* ' 
Cost recovery in water supply services 1060% 2 
जल प्रदाय में लागत वसुली eee = = 
Efficiency ion collection of water supply - related charges 5005 | ४ | 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता aS 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 अल ised Sel as ee 
24 मिल जल के प्रशोधन क्षमता की परयोप्तता 
27 Rose ed pices recovery in sewage management 


wo 
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28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता axis 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eels ne b 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Househoid level coverage of solid waste management services 5 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ane ae 09 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
2 शहरी ठोस softy कचरे की संकलन क्षमता 2 07025 100 
Extent of segregation of municipal solid waste 3 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण eee 100 12) 
Extent of municipal solid waste recovered ५५ 
3.4 शहरी ठोस sofas कचरे का प 80.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 
3.5 शहरी ठोस suite कचरे का वैज्ञानिक निपटान eee Me ba 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली ieee 
Efficiency in redressal of customer complaints 
3.7 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
3 Efficiency in collection of SWM charges हे 41 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ene a “A 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network कि ae 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.078 1 Ue 

Incidence of water logging/flooding ; a ae Sa, 
42 (जल भराव के क्षेत्र 30000 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dongargaon District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 


ie वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 
se. | ४0५ 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 55 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% be a 
Per capt ita supply of water oe 
परत व्यक्त जल rae 78 
3 Extent of metering of water connections 6 
13 जल प्रदाय कनेव्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध fee i 2 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता entire 2 2.0 
Efficiency in redressal of customer compiaints 
16 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:92 
Quality 42124 6 100.0% 
Cost recovery in water supply services 
18 जल प्रदाय में लागत वस॒ली 10:20 
Efficiency in collection of water supply - related charges 0% 
19 _ जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20030 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
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100 
36 
47 


23 मिल जल मेटवक को 2 NA u 


प्रशोधित ner oer पुर्नअपपीग की aT 
27 dl Ed गत recovery in sewage management 
28 [Ser शिकार के निरेकरण 
2.9 Palle मी लागत वी को मा charges हि 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Zz Zz 


N 
0) 


100 
Paes | 
NA 
NA 
NA 
NA 
10 
00 


Quality of sewage treatment 
25 [प्रशोधित मल जल की गुणव 100.0% 


हज 
° 


th 
zilo- 
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Househoid level coverage of solid waste management services 5 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 109:0%% 0 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste न 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100) 
Extent of segregation of municipal solid waste é 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण Tae 2४ 


3 Extent of municipal solid waste recovered 
4 शहरी ठोस अपषिए कचरे का पुर्नउपय 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
5 _ शहरी ठोस अपषि्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 3 
Oe कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
Saga की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aad 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 42218 
STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
1 laste जलोत्सारण da की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
42 [जल भराव के क्षेत्र 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dornapal District :Sukma Nagar Panchayat 


erie वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक a 2022-23 2023-24 


am. | 
ae 
जल आपूर्ति सेवाएं 
— 
ace 
19 जल दाम मे लागत collection g pia supply - related charges 


ae WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


28 पक ere ale 
28 उपभेक्ता को शिकायत के निराकरण को 
2.9 Fauld लाय व ली को ना charges 

100 


= 
=] 
oO 


Zz 


z 


z 


z 


Qi 
oN 


No 
nD 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Seon 3 | |/|/1० 1. ' 
eS ee तब 
ee | 
Serres Send के paren a see) 
sree asec ae की heed 

वर्षाजत कीनिकासी 


100 
NA 
00 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षो जल जलीत्सारण 6 aa ae iil Oe a ilihe e 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 24 27 
जल भराव के क्षेत्र one 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Doundi District :Balod Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार see 
जल की उपलब्धता tee 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार i 
Extent of non revenue water (NRW: 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध थे 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता eee 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints Baie 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ake 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल 202 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत व [OC 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


100 
Coverage of sewage network services 
=a 
ie 
mA 
NA 
" 
r 
NA 


100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage , 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा Zo" 
rel of गत recovery in sewage management 400.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता हे 

Efficiency in collection of sewage charges 5 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ule 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


= [= 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस swap ne कक Cn ae 

«fo 

: 

ove <a 

ores परवत लग बदल hae 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A- Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Farasgaon District :Kondagaon Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


a 
WATER SUPPLY SERVICES 
ral 
पट ne 
7 | ७6० [| &$० | 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
किक 
fe 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली oe 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges सर 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता wee 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ५९ 
3.1. ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार anne 4243 to 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् ee ” 
3 Extent of municipal solid waste recovered 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ero a 


35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: ।शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


% 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली one 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 
7 _1उपभीकक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता one 100 100 
3 Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 300% | | 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 4 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब Ae = bis 


Incidence of water logging/flooding 
42 [जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Fingeshwar District :Gariyaband Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५ 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 3098 
Per capt ita supply of water 135 Iped 
जल की उपलब्धता 125 19९0 
Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ° 
Extent of non revenue water (NRW 20.0% 
AR राजस्व जल की मात्रा i 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 2110 एड 
आउ््यथ्टथटड्एक्र complaints 800 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता we 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 120: 288 
90.0 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत व 


Real 
मल जल प्रबंधन 

a जय छा 
2 नि Be sont treatment 


2 Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ay tooo 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
Efficiency in collection of sewage charges 
9 rata में लागत aget की क्षमता 20.02 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार : 


= 
> 


> 


Zz 
Zz Zz Zz 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
3.2 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 99:228 00 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण eee 100 200 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 80.0% 108. 190 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste Ae re NA 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ares 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन मं 10008 | ४ | 
Efficiency in redressal of customer complaints 
शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe श | #$ | 
3.8 _ [Efficiency in collection of SWM charges हु 30 6% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 3 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 4 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की oer 

Incidence of water logging/flooding ‘ 
जल भराव के क्षेत्र Seeds 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gandai District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ख्त्राक़ 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ee |? 
1 [pepe कनेक्शन का विस्तार ee ae 2 
परत व्यक्त जल को उपलब्धता & | % | 
12 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ee pS 
3 __ [Extent of metering of water connections : ie 
. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0 NA 
Extent of non revenue water (NRW) 8 
4 गैर राजस्व जल की मात्रा od द्ध anne af at 
Continuity of water supply 
1.5 [जल प्रदाय की निरंतरता 24110 था #8 


Efficiency in redressal of customer complaints ५८ 
16 _ (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता noe ee 


Quality of water supplied 
7 प्रदाय जल की णाव 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
16 जल ग्रदाय में लागत वसूली Ae sit 
Efficiency cn collection of water supply - related charges ‘ Bi 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee 1 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल Wat 
1 
00 
NA 


Ny 


= 
= 


q 


= 
A 


hal 
a 


= 
Oo 
o 


nN — 
= 


2.3 
2.4 


N 
a 
w 


Efficiency in collection of sewage charges 

29 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता Roce 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services > 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार meee a8 10 
Efficiency of collection of municipal solid waste ५ 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता we Hee 100 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ee ae Pe 


3 Extent of municipal solid waste recovered ५५ 
“(शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय Mae ” es 


वर कचरा मे लागत td ae 
दास करे परत मै ama oad of 
tanned 


an 
x 
Pe 
a2 
$%5 
Ps 
35 
a8 
avg 
to 
Ho 
Ba 
3५ 
42 
= 8 
g 
als 
9 
हे 
a 
oS 
oO 
; 


100 
ete | 
NA 
NA 
NA 
NA 
100 
NA 


3.1 
3.2 
3.3 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 04:26 पा i 
Incidence of water logging/flooding a se 
जल भराव के क्षेत्र 2:22 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gaurella District :Bilaspur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


am. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections By 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 20002 pe ६8 
Per ba ita supply of water 
ui aber जता को ste 138 pd 
Extent of metering of water connections 400:0% 
हे जल प्रदाय PAR के मीटरीकरण की विस्तार i 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20.0% us 1 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints | |e 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bae ay es 
जल प्रदान में गगन मसाज 100.0% 28 30 
Efficiency le collection of water supply - related charges है 75 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 20.076 | _ ० | 78 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
Coverage of sewage network services 
मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ieee 11 aa | 
Collection efficiency of sewage network 
NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता oer Ng 
Quality of sewage treatment 

25 प्रशोचित मत जत की 
Extent of reuse and recycling of sewage 

2.6 _[प्रशोधित मल जल के me Me 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 (उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae | oe 


Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता meee i MA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 5; 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ue we on 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता whee 409 100 
Extent of segregation of municipal solid waste ० 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण eee 108 1 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय pane ae 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली nee 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 
[2.7 उपभीक्ता की शिकायत के निराकरण की ae | ४» | 
3 Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee | oo 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 40:0४ “ e 
जल भराव के क्षेत्र 2:03 | 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.1 
3.2 
3.3 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Geedam District :DakshinBastarDantewada Nagar Panchayat 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक id 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water Suppl ply connections P 52 
जल प्रदाय कनेक्शन का usa = ne 


=a Ja 
= 


2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 19०० 70 72 
Extent of metering of water connections 5 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 290: 228 als 
Extent of non revenue water (NRW) ५ 58 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 0 3! हर 


Continuity of water supply 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
16 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe Be 
प्रदान अल, water supplied 100.0% | ० | 100 
Cost recovery in water supply services हि 46 
1.8 जल प्रदाय में लोगत वसल 100.0% 36 38 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 52 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 22028 | _४ | Pe 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


किन a ana (a ae आ पड 
24 माय कं aterm aia 
28 डिपमीदता की शिकायत के heen की ae i 


Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ee bl Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


| 


N 


t No 
Ny — 


(8 | 


3 Household level coverage of solid waste management services 6; 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100:068 180 0 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 200 a 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 

3 lust ठोस अपषिष्ट कचरे का eT 100% 20४ 100 


Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

शहरी ठोस अप कर का दैनिक निपटान 

36 विस कचरा प्रबंधन मेलागता वसूली ee 

37 पीता की शिकायत के निरकरण की किक आवक आह 

0 तिल कब वा मल बहुल की 
warded । 


3.4 


w 
a 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हि ei का 
* वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cia 100.0% 43 45 
Incidence of water loggingMlooding | oo 
42 [जल भराव के क्षेत्र nee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


ib 


Ww 
= 00 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gharghoda District :Raigarh Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections aan) ae 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ieee 
Per cote ita supply of water 
1.2 जल की उपलब्धता 135 Iped 81 82 
Extent of metering of water connections हि शा 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee NA Me 
Extent of non revenue water (NRW) 29 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0 28 
Continuity of water supply 26 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता eA nous a 
Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% बा 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता y 
प्रदाय जल की गुणव 100.0% 
Cost recovery in water supply services 6 
जल प्रदाय में लागत Ty 20:0/ 


Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 6 
जल प्रदाय में लागत वसु क्षमता mae” 


Coverage of toilets 


'शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network é 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ane 


Adequacy of sewage treatment capacity हे 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 


जि 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 40:02 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ay 100.078 
2 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता है 
Efficiency in collection of sewage charges . 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 200% 


Nh 
ऊ 


0० a = 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ONT कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 4060 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste Hodson joe. _ | 5 406 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण es 
Extent of municipal solid waste recovered 6 
हरी ठोस अपषि्ट चर ore १० 0% 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 : 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 22228 Ne a 
Extent of cost recovery in SWM services of 
ठोस PR प्रबंधन में लागत वसुली ee a 20 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ oo = | [0०0 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 1 Hi 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ena at 


Ww |S 
n 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल Seta तर की. ae 23, iy 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 190.0% 28 29 

mara tees Mil es =e 
जल भराव के क्षेत्र di le = 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


wlole 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gunderdehi District :Balod Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 100.0% 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ne 

Per i ita supply of water 

4.3 _ [Extent of metering of water connections 40070% tee 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार i 
Extent of non revenue water (NRW 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 7 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता eq hours 
Efficiency in redressal of customer complaints & 

16 |उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता sone 100 100 
Quality of water supplied 

rere are 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services of 

जल प्रदाय में लागत वसुली 10905 

1.9 _ |Efficiency in collection of water supply - related charges en 
जल प्रदाय में लागत वस्‌ क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल AT WIT 


1 Coverage of toilets 
ः___|शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता है 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


| 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ale NA Ni 


Este g ee recovery in sewage management 4 ह00% | to | 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 590:0/% ine im 
Efficiency in collection of sewage charges 6 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता pow ae ms 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ON कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ५ 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 460:0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ° 
Extent of segregation of municipal solid waste 9 
'शहरी ठोस safle कचरे का पृथ्यकरण 100.0% | 1 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय oe 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 9 
Tet ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 20923 bis Me 
Extent of cost recovery in SWM services ५५ 
Efficiency in redressai of customer complaints 
of शिकायतों के निराकरण की क्षमता wee 
Efficiericy in collection of SWM charges 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 0:05 = Ay 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ie 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 20007 z ie 
Incidence of water logging/flooding 3 

जल भराव के क्षेत्र 0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gurur District :Balod Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हि 81: शी 7 ११8० 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 190.0% el SF 
Per one ita supply of water 405 
प्रति जत की उपलब्धता 135 Iped 101 105 
Extent of metering of water connections i 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार fee 
Extent of non revenue water (NRW) ५५ 
गैर राजस्व जल की मात्रा Sq द्ध ai हद 
Continuity of water supply 
Efficiency in redressal of customer complaints a 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae ee 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 100 
जल प्रदाय में लागत वसुली A a8 38 
Efficiency Eu collection of water supply - related charges 55 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 30:02 5९ 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 100.0% 100 100 
शौचालयों की उपलब्धता ae 


Nh 
Lae 


Coverage of sewage network services 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00700 
Collection efficiency of sewage network 6 
23 ।मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 7 


> 
2 
> 


Adequacy of sewage treatment capacity i 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
Quality of sewage treatment 
25 [प्रशोधित मल जल की गुणव _ 100.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 
2; प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 
27 pall Fd one recovery in sewage management ५७06% 


नि 
Zz 
> 


5 


a] o S$ 
XN [oN S 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
Bulan की शिकायतों के निराकरण की क्षमता (68 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 ।सिवरेज में लागत वसली की क्षमता rome mn ‘ 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3 Household level coverage of solid waste management services 6 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार due we 
Efficiency of collection of municipal solid waste % 
3.2 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ae 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 5 
9 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण eas idee 
3 Extent of municipal solid waste recovered 9 
4 leetaa अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय neers ae 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
~ ।(शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Deen 
Extent of cost recovery in SWM services 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


= 
i=] 
५ 


= 
2° 
oO 


le 
= 
Q 
Oo 


— 
o 
oO 


E 


3 Efficiency in redressal of customer complaints ०! 

3.7 gala की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 97 
Efficiency in collection of SWM charges é 

38 Sagar wae में लागत वसली की क्षमता = 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 7 a 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eee ef 68 
Incidence of water logging/flooding j | ०0 ४| 

42 जल भराव के क्षेत्र on 


Note ; ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. ‘ 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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[ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Jaijepur 


प्रस्तावित सूचक 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per oe ita supply of water 

जल की उपलब्धता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
Bolen की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 


=a | a 
N | 02 


Efficiency _in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत ay क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


x 


Nw 


District :JanjgirChampa 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) en 86, . ee 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध ° 
जल प्रदाय की निरंतरता 40020: 


जल प्रदाय में लागत वसुली cour iP a 


a, 
aj 


Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
ante 2022-23 2023-24 


Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत व 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


w 


SIRS TS 
fon) 


७ | ७ | re [nr 
ao] ~ a]; + |] wo 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Extent of municipal solid waste recovered 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


PTO Lo 
alajpa 


Efficiéncy in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


w 
fo) 


Efficiency of collection of municipal solid waste Fa का 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ane. _ 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्वकरण 


Extent of cost recovery in SWMM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 100... | 5100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता sun 108 00 


4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 190: 07९ 
अत मरावकधत ens ae eee 
जल भराव के क्षेत्र tie 


100 


80.0% 
90.0% 


100.0% 


100.0% 100 100 
r 
५ 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jarhi District :Surajpur Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हि 4 728 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ene 1 2 
Per cee ita supply of water 3 
12 जल को उपलब्धता 135 ped s | 38 
Extent of metering of water connections 400:0% | मी 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) S00 78 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints a0 0% ae 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता us 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल 100.0% : 100 100 
Cost recovery in water supply services : 3. | oe 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
शीटिशा0५ ॥ collection of water supply - related charges ‘ 88: ie 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता aga i #8 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 7 
शौचालयों की उपलब्धता aa as 
Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता हे 
Collection efficiency of sewage network ts 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 10102 
Adequacy of sewage treatment capacity 9 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता uae 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की wee 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउप मात्रा ane Me 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस ideals 1 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:02 a HO? 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता aes 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400:6% ae , +60 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता : 

Extent of segregation of municipal solid waste 100.0% 100 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ere _ 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय : 
3.5 _ |Extentof scientific disposal of municipal solid waste 460 0% 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान i 

Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer compiaints % 

की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 9 

Efficiency in collection of SWM charges of 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 90.0% ee sid 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जला, सारण तंत्र की fae ait ep 1 is — 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee iy a 
जल भराव के 8 ace 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jhagrakhand District :Koriya Nagar Panchayat 
rte वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक badd 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हर | | 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 33 
Per cere ita supply of water 
प्रति जल की उपलब्धता Ase iPes a 
Extent of metering of water connections 9 
जल प्रदाय कनेव्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ca 


A 
Extent of non revenue water (NRW) 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 508 ts “ 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 100.0% 100 100 


24 hours 


= 
oO 
sy 
a 


= 
a 


80.0% 100 100 


E 
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4 
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| 
al 
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Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


1.8 100.0% 


1.9 90.0% 


3 
च्य 
wo च 
+ 


| 


Coverage of toilets 


ee a आक। 
27 fea g लागत recovery in sewage management 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


2.9 90.0% NA NA 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services |) 
3.1 ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 199:0% 1.22 4 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste % 
-2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 00:02 i i 
Extent of segregation of municipal solid waste of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 10 2/220 age 108 
Extent of municipal solid waste recovered é ; 
3.4 'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पर्नर्पय 80.0% 100 100 
3.5 Extent of scientific disposal of municipat solid waste 100.0% NA NA 
> [pet ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान wee 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
3.7 (5पभोक्ता की शिकायतों के निशकरण की क्षमता इक ai 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


90.0% 


७ 

तय 
* 

ao 


3.8 


100.0% 


& 
a 
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| 
नर 
2, 
a 
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Incidence of water logging/looding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kasdol District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ea प्रस्तावित सूचक शतक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


frome .|/|/|&|&०/£/आ/०/०ऑआ£०्य्य््पफ 
का 
oe 
Efeene cel collection ES pe supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 5 
Coverage of sewage network services 
22 ।मलनिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता nee Foo 
3 Collection efficiency of sewage network 
3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता (20400 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
27 स्वर लगा recovery in sewage management 
28 उपभोक्ता की शिकायता के निराकरण की क्षमता 100 
2.9 सिवरज मी लागत वाली को न sewage charges Sais an 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


i) 
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Household level coverage of solid waste management services 3 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Ag ie oo 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 

32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 02:20 100 108 


3 Extent of segregation of municipal solid waste हे 
33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण anes ie — 


Extent of municipal solid waste recovered 5 
3.4 शहरी ठोस अपषिए कचरे का पर्नउपयं 80.0% 100 100 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% NA NA 


'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल ee 
0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 


w 
o 
co 
| 


3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता bo} 2 100 
Efficiency in collection of SWM charges 
38 ।ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत sect की क्षमता onc 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हा 

वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00:06 ad 
Incidence of water logging/flooding in 

जल भराव के क्षेत्र ane 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


620 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Keskal District :Kondagaon Nagar Panchayat 
| स्वरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक apne 2022-23 2023-24 


a 
WATER SUPPLY SERVICES 
[eae] 
ae = 
“earl शिकायत के awe की हिल जा 
[४ 
aie iS collection ह sae supply - related charges 50 Oo 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


झट 


NTN 
te] a= 


24 ४ 


2 


Extent of reuse and recycling of sewage 6 
2.6  [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा Peon 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 100:0% 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
“ 1उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 


Efficiency in collection of sewage charges हे 
2.9 सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100 
=a 

NA 

: NA 
NA 

- 1 


2. 


El 


Zz 
Zz 
> 


3 Household level coverage of solid waste management services ९५ 
3.1 ठौस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार aoe -_ 10 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता wee bas ie 
3 _ [Extent of segregation of municipal solid waste 
RET ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यधकरण eer i” as 


34 Extent of municipal solid waste recovered 
“' (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 
35 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान inne Mm 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
Se कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली eos 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: Boule की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ST कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 36 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 1000 a 

Incidence of water logging/flooding Nae 
42 [जल भराव के क्षेत्र 20026: 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Khamharia District :Bemetara Nagar Panchayat 


| te | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक bh 2 2022-23 2023-24 
1 WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 44 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100-06 21 18 
Per ple ita supply of water 

परत sti जल की उपस्थता 138 pa | ७० | 
Extent of metering of water connections हर 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा BY द्ध ave pe | 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता one 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली eae 18 2 
Efficiency in collection of water supply - related charges 3 46 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20.20 2 sa 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


के pees करता थी hea i 
27 Fea g ae recovery in sewage management 
28 _|Sraier ही orate Naan i 
fre मलाए दल ent 3 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


सका परी प्रदान की सवा मा का so management services 100 
3.4 शहरी ठोस of eee ae ecovered 100 
35 जिहरी ठोस ty eet का tate Been ७ 
Se ee ae हल आल 
29 नस कप पवन cera ats 300% 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ns 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ nl oa By 
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42 Incidence of water logging/flooding 
“aaa & क्षेत्र 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kharod District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:9% 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1502 ४५७ i 
Extent of metering of water connections 6 
जल प्रदाय PAAR के मीटरीकरण की विस्तार wee 
Extent of non revenue water (NRW) a 52... | 50 | 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध one = 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता ee pe 
Efficiency in redressa} of customer complaints 5 
16 |उपभीक्ता की शिकायतों के Paro की क्षमता 20:70 190 
जल प्रदाय में लागत वसुली wees 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets % 
2.1 |शौचालयों की उपलब्धता 106 
Coverage of sewage network services 
crore नेटवक Satta व्यापकता ०७ | ९ | * 
Collection efficiency of sewage network 
'मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ene ed esi | 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ee 2 ne 
Quality of sewage treatment 5 
5 प्रशोधित मल जल की 100.0 % NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 3 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा zon? ads NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस्‌ oor iu 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ane 190 He 
9 _|सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता Wns 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 406 
शहरी ठोस salty कचरे की संकलन क्षमता 1000 
Extent of segregation of municipal solid waste 1000 “ee (ता: 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण i 
Extent of municipal solid waste recovered ही 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय Soule 190 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
Red ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान os 
Extent of cost recovery in SWM services of ES 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली Are | | 92 
Efficiency in redressal of customer complaints 460 
की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 04029 io? 
Efficiency in collection of SWM charges | co 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ooh? es 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 00056 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


>> आम आल ] = 
छा | +> | ०० | >> 


N | N 
D 


B. | 
B | w& 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 623 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kharora District :Raipur Nagar Panchayat 
| nie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक रा 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per ce ita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tse ines 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेव्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


a 
3 


100.0% 


= Zz QD 
N > for) 
! = 
> 


100.0% | 


9, 
14 [गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 20.0% 5 
Continuity of water supply Shee 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 


= 
fo] 
oa 


100 


= . 
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Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 908 

17 प्रदाध अल की गए supplied 100.0% 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत ay 

Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत ay क्षमता 


मल जल प्रबंधन 
पक हा ०००४ 


Adequacy of sewage treatment capacity 5 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 109 24 
Quality of sewage treatment 3 
प्रशोधित मल जल 00:08 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउप मात्रा 20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:27 
सिवरेज में लागत व॒सुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 1909 
Extent of segregation of municipal solid waste 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 108 
Wed ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय॑ : 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान : 
: 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस्‌ 02:07 
'उपभीक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता शा 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 5 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलीत्सारण तंत्र हु 82208 


Incidence of water logging/flooding 6 
जल भराव के क्षेत्र 00% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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624 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Khongapani District :Koriya Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 


wie | लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक की 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water Glue ply connections 
जल प्रदाय कनेवशन का विस्तार tos ee ll Ne 
परत व्यक्त जल की उपलब्धता आप | ९ | 
प्रति व्यक्ति जेल की उपलब्धता ee ९ 
Extent of metering of water connections ५५ 
जल प्रदाय SIMA के मीटरीकरण की विस्तार 100: 03 NA 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध seid he | 


=z 


Zz 


= =z Zz z =z 


> 


> 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गणव 100.0% NA 
Cost recovery in water supply services 9 

जल प्रदाय में लागत ay 1246 | _ ०९ | 


> 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours | ०५० | 
U 


11 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 


> 


Efficiency aM collection of water supply - related charges ee ne 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae NA de 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
शौचालयों की उपलब्धता eee 1० iad 
Coverage of sewage network services ५५ 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:9/8 
Collection efficiency of sewage network 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100 ४३९ $ 3 
Adequacy of sewage treatment capacity 4 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता pone NA 


Quality of sewage treatment 
2.5 प्रशोधित मल जल की गणव _ 100.0% NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 
© [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ld Ne 
27 स्किय Fd es recovery in sewage management 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 lata में लागत वसुली की क्षमता peor M A 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services of 
ठोस GAT प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00708 ies 109 


Efficiency of 2018णीएा of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 00 28 ek 


1 
Extent of segregation of municipal solid waste a 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0% 


को शिकायत के निर करण की का का! 
टोल डे race बदली ae Lees 
वरधाजल की निकाली 


> 


N 
cor) 
= Zz Zz 2 


= 
[=] 
i=] 


> 
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3. 
3.2 


= 
i=] 
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3 


= 
° 
Oo 
= 
ia] 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हि 55 1h — 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई ee bi 2h 

जल भराव कै तर ons अंक ee Si बल 
जल भराव के क्षेत्र ५ 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kirodimalnagar District :Raigarh Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022:23 


nua 

WATER SUPPLY SERVICES 
La 
पर टन जप को 
Srna की शिकायत के Suse की 


Efficiency A collection of water supply - related charges 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता pee “ 
0 


E 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 100 10 


Coverage of sewage network services |e | 


22 ।मलनिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
2. कि g el recovery in sewage management j 
ता E E 


Efficiency in collection of sewage charges 9% 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% NA NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार कह 


Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 9 


Nh 
= 


NS 

hb 
Zz z 
> > 


2 
> 


=z 


3.1 
3.2 


Extent of segregation of municipal solid waste हि 
33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0% 


oe of ce panes ecovered 
ane प्रबल मे लग ge ae 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


sa Se SITET wat ae 12002: cs पट 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee zal a 

जल भराव के बेर कल किस जमा = Oe 
जल भराव के क्षेत्र pte 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-+(019 District :Sukma Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 


-| 


जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल Wald कनेक्शन का विस्तार 10024 38 a 
Per oe ita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 129 41700 of 

3 Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) of 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध ae ee 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 28100 oe की 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली ea ie a2 
Efficiency an collection of water supply - related charges é 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता pone 40 ic 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 400 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

[ ७० टाटा 
पक eee fo 10 

: 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ez 
ie leet की a विस्तार management services 100.0% 
shel sds कम कह 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ॥ 22:28 30 कि 
Incidence of water logging/flooding 7 

जल भरावके क्षेत्र 4246 = 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Koora District :Raipur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का 2 28) 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ieee 42 ze 
Extent of metering of water connections * हि गाता पर 
1.3 |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 02208 nA NA 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध aoe 2 . 
जल प्रदाय की निरंतरता ली oe #0 
Efficiency in redressal of customer complaints 8070% | ४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee a 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 22 24 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 41 50 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
a जाम आया 
बाल जय 
fra मेलागत कली san 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 6 , 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eo He ie 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste . a) ce 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता jee 100 tee 
3 _ [Extent of segregation of municipal solid waste ‘ 406 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 20270 ee 108 
3 Extent of municipal solid waste recovered 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान aoe we 39% 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली ee 
3 Efficiency in redressai of customer complaints % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i ee 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eas 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 1000% 2 26 
जल भराव के क्षेत्र 00428 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


प्रस्तावित सूचक 


2.1 

2.2. 

2.3 
4 


2 


EE 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kota District :Bilaspur Nagar Panchayat 


ete . वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक bang 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water ae ply connections ५ 
जल प्रदाय कनेवशन का 90:02 2p BF 


Per oe ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 132 000 


1.1 


> 
S 


जल प्रदाय कनेव्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 109.0% 

: 

गैर राजस्व जल की मात्रा BT द्ध ane 

Continuity of water supply 

: 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:01 
uality of water supplied 

ee टाल की वात 100.0% 

1.8 Cost recovery in water supply services 

Ola प्रदाय में लागत ay 

19 Efficiency an collection of water supply - related charges 

: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets | 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 


Coverage of sewage network services 


1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 


= 


al N Zz 60 
छः ०] N 


100.0% 


NO © 00 1०] 2 0 
6 के N oa = 


90.0% 


51 59 
100 100 


2.1 
2.2 


| 22 | मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 
3 Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% A A 
Adequacy of sewage treatment capacity of 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 022 


Quality of sewage treatment 


2 P-4 2 झट 
2 2 Zz Zz wo 


2.5 प्रशोधित मल जल की गणव , 100.0% A A 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय aut 

Extent of cost recovery in sewage management 

27 'सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0: 2 a 
Efficiency in collection of sewage charges 

29 [Rata में लागत वसुली की क्षमता 30:08 Me NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household ievel coverage of solid waste management services 
ठोस SRI प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 10-72 ig 
Extent of segregation of municipal solid waste 4 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 000 100 


100.0% 


w 
> ©o 


3.2 
3.3 
3 Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 


'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
35 met ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान mee 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लाग 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता S007 100 
Efficiency in collection of SWM charges 64 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:22 2; = 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलत्सारण a ae ४ | 2 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cis 100.0% 18 20 

Incidence of water logging/flooding i 10 el 
जल भराव के क्षेत्र 0९% 0 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


. 


| 


100 
100 
100 
100 
NA 


w 
fo) 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kotba District :-JashpurNagar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| am. | 
ee 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
me es 
4.9 अलग net collection Es = supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
2 Pre al 
| 


28 limes मलजत Sear 
2 Festal Ed bed recovery in sewage management 400.0% | | 
28 [ersten को शिकायत के निरेकरण की ! 
29 लिवर ante वाली को hes sewage charges NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ः 
तीस कर परवान crs og की शत" i आछ! 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network a ah 
वर्षा जल जलोत्सारण da की tia 100.0% 24 25 
Incidence of water logging/flooding of | ०0 | 
जल भराव के क्षेत्र noe | oo 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


25 
75 
NA 
47 
3.0 
100 
100 
30 
100 
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3.1 100 
3.2 100 
3 100 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 


[ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kunkuri 


प्रस्तावित सूचक 


District :JashpurNagar 


Nagar Panchayat 


a 
2s 


ae वर्तमान स्थिति 
अंतर की 2022-23 2023-24 


Extent of municipal solid waste recovered 


Ret ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


Efficiency in redressal of customer ०णाएंच्राग[5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


w | w 
coTN 
८4 


2 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता | 
गा 7 न आहत 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण : 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ieee 
42 {Per oe ita eu ae 135 Iped 111 117 
Extent of metering of water connections 5 
13 (जल प्रदाय कनेवशनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) ४ 38 
14 _ |गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध saad a xf 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 
16 |उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ane | | 
Efficiency in collection of water supply - related charges 00% 34... |. 0 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता : 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 6 
शौचालयों की उपलब्धता meee US s-Bie 
Coverage of sewage network services 400.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ae 
Collection efficiency of sewage network 
अल जत नेटवक को सह बभत 100.0% 
Adequacy of sewage treatment capacity a 
24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता cans me be 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित मल जल के aaa Ne 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिकरेज में लागत 100.0% 
28 (Efficiency in redressal of customer complaints Sa 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9  सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 05029 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार है 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठौस कचसा प्रबंधन में लागत वसूली 6268 


Coverage of storm water drainage network A 96 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 25 26 
Incidence of water logging/flooding = ye 
जल भराव के क्षेत्र ee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kurud District :Dhamtari Nagar Panchayat 


ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 

| सर | mealies ae 0४% 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
1.1 Sagem कनेक्शन का विस्तार Ine 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1351860 
Extent of metering of water connections 400/6% Sat. lik तार 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 4 

गैर राज जल की माता छत दे ७ | 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध a0? ae 25 

जल प्रदाय की निरतरता अप | ० | 5४ 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 5.0 5.5 

Efficiency in redressal of customer complaints 3 | ४ | 
16 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20,030 ae 

जल प्रदा मे लागत वसूली ४ | # 
जल प्रदाय में लागत वसुली 109:0% 

Efficiency _in collection of water supply - related charges | ४५०० | 

जल प्रदाय में लागत वस क्षमता है 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 5 ५00 
शौचालयों की उपलब्धता gee nit 

Coverage of sewage network services 7 | 88 Tt 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:0% 

Collection efficiency of sewage network % NA 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100;070 


=a | -+ JA. 
(० | >1 = 


Adequacy of sewage treatment capacity ५) 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 0०070 


Quality of sewage treatment 
प्रशोचित मत जल की 1000% ४ | ee 
Extent of reuse and recycling of sewage A ee ee 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


200% va | ४ 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 5 
ठोस HAT प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार oo ois im 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता su ee 20.2 ape 
Extent of segregation of municipal solid waste ९ 1400... | 100 
शहरी ठोस HONE कचरे का पृथ्थकरण 109.0/ 1 100 
3 Extent_of municipal solid waste recovered 6 100 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु at 22 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste हि i 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ९६ ba 
Extent of cost recovery in SWM services हा | cs 
ठोस Hae प्रबंधन में लागत वसुली 1222 | os | 
3 Efficiency in redressal of customer complaints हि | _ ७४5 | t00 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Boe 190 
ठोस कचर प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता, 2a | 5४5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता see C a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network a el (ee 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र igo 
Incidence of water logging/flooding 06% i ee 
जल भराव है 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kusmi District :Balrampur Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जाप ||/|/|&०£/£/£०/_/[/"॒ शक 
Fae 1० 1० 
16_सिपभीक्ता की शिकायत के निराकरण की 100 

7 oes न 


Efficiency in collection of water supply - related charges 07, 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्ष्मता ee 2 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 मिल निकट inal stars Ld 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की परय्तता NA 
se मल जल के sae की मात्रा NA 
ese Ed ba recovery in sewage management 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% NA 
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सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 6 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Ie oe sad 
Efficiency of collection of municipal solid waste ५ 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 100 
Extent of segregation of municipal solid waste 3 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 209.0/ me 


= 
io] 
So 


>> 
o 
Oo 


ae ee NA 
ले कवर बम लग कपल 
हक enna 100 100 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 16 
Lael 


= 
2 
~“ oS 


w = 
i 


'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aa की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ‘ 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब noe bd 
Incidence of water logging/flooding 07, 

जल भराव के क्षेत्र nee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 633 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lailunga District :Raigarh Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ieee 
जल की उपलब्धता 18>. ए0 
Extent of metering of water connections 400.0% NA | NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार रे 
Extent of non revenue water (NRW 20:0% a ४5 | 
गैर राजस्व जल की मात्रा थे 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता Fa NOUS 
Efficiency in redressal of customer complaints | es | 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ieee 
Quality of water supplied है 400 
if प्रदाय जल 100.0% 
जल प्रदाय में लागत Ty ७७:४४ 


ता 


Efficiency ॥ collection of water supply - related charges & 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता nec 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
'शौचालयों की उपलब्धता aca ere 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता oe Ea ae 
Collection efficiency of sewage network , 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ween be 
Adequacy of sewage treatment capacity 7 
a जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता TOGO" a 

Quality of sewage treatment हि va 
2 प्रशोधित मल जल की : 100.0% NA NA 
20.0 


Extent of reuse and recycling of sewage 


2 'प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
27 lana में लागत व ees 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 100 
salad की शिकायतों के निराकरण की क्षमता gage 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:02 Me a 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार है 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 406 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 1 
Extent of segregation of municipal solid waste -.. 100. | 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण eee 
Extent of municipal solid waste recovered 
Ret ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय oo 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ino" ba A 
Extent of cost recovery in SWM services हि 492 .- ieee 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aac 100:0% a2 48 
Efficiency in redressal of customer complaints है 20 | « | 
शिकायतों के निराकरण की क्षमता nae ee 
ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 0 oi 0 


जि 
o 


| & 
है 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


aah जल ज iar aah ae se 5 5 3 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ca eee uA us 

जल भराव के केत्र + ०० ० 0 तल कर जी 
जल भराव के क्षेत्र me 3 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lakhanpur District :Surguja Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
परतावित सूचक |_ रूरांक | “20222 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हि a 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10950 7९ 

Per sae ita supply of water 
12 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता pais 
Extent of metering of water connections 160/0% का 
जल प्रदाय PAR के मीटरीकरण की विस्तार nee 
Extent of non revenue water (NRW) és 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ = ane 

निरंतरता 
Uld 


Xt राजस्व ज 

जल प्रदोर्ग की। water supply 24 hours 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता कक 
Quality cA ald supplied 100.0% 


cq 
x 
q 
qi 
al 


1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
मल जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Coverage of toilets i 
शौचालयों की उपलब्धता ie 120 


2 | 100% | 
Coverage of sewage network services 

जल के 20000 

10.0% 

aa 800 

१००५ 


57 
137 
NA 
20 
85 
95 
65 
39 
100 
NA 
NA 
: NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 6 

प्रशोधित मल जल पयोग की मात्रा 20.0% uf 
Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली 20:08 5 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 83 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aa 

Efficiency in collection of sewage charges é 

सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता eee Me 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household jevel coverage of solid waste management services 100.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार pete 

Efficiency of collection of municipal solid waste i008 400 
शहरी ठोस softy कचरे की संकलन क्षमता ats 

Extent of segregation of municipal solid waste 150 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का परथ्यकरण 00:02 

Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ATTA pee 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली aes 


Efficiency in redressal of customer complaints 


3.1 100 
3.2 100 
3.3 100 
34 100 
35 NA 
3.6 ' 79 
100 
27 
32 


wo 
N 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0:02 


Efficiency in collection of SWM charges 5010% _ a 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता et! 


3.8 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हि |! a 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब one 

Incidence of water logging/flooding ९८ | ०९ | 
जल भराव के क्षेत्र oe 

Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


7 


4.2 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lawan District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.026 
Per ope ita supply of water 3 . 
Extent of metering of water connections 100.0% NA LNA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार है 
Extent of non revenue water (NRW) re pt 25 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध a 
Continuity of water supply 258 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 13124 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ह। 
प्रदाय जल hee 
18 |जल प्रदाय में लागत वस 120 21% 
Efficiency As collection of water supply - related charges ae ie. 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता vais 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल AT Way 


ar ae ee 2] 
sel oe ea की 
nese etieaea tame 

Sea 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household tevel coverage of solid waste management services 
a [जज 
ण [« 
अप करे के वैशनिक नियधन 
४० 
3.7 _ [Efficiency in कम नि यम angen 
Seats eran eae 
STORM WATER DRAINAGE 
za 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lormi District :Mungeli Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक ete 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eau 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tga lped an a 
Extent of metering of water connections 07, NOs NA 
जल प्रदाय SAR के मीटरीकरण की विस्तार 828 bags NA 
Extent of non revenue water (NRW) : en aa 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध zea 26 a 
जल प्रदाय की निरंतरता 50 था = 
Efficiency in redressal of customer complaints an *"ज60 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता as 100 100 
प्रदाय जल 190.0#6 
Cost recovery in water supply services 24 
जल प्रदाय में लागत WY ven 
Efficiency_in collection of water supply - related charges 50 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 2006 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 3 460 
शौचालयों की उपलब्धता ee 
Coverage of sewage network services 4600 ओम 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 22770 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage a 
प्रशोधित मल जल मात्रा ee a 
Extent of cost recovery in sewage management 5 
सिवरेज में लागत व ae 2 
Efficiency in redressal of customer complaints Pe 460 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
Efficiency in coliection of sewage charges NA 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता oe 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 400.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 40070% 460 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 8 
Extent of segregation of municipal solid waste a ie 
RET ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 40908 
Extent of municipal solid waste recovered ४ तीज १४ _ ~agg 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय " ee oe . 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste se ad 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान as Ne Ne 

Extent of cost recovery in SWM services 7 an ee 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Fah 100-0% af ee 
Efficiency in redressal of customer complaints foie ill -. 20 
उपभीोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 90:02 108 20 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eens ay 


= 
a 


= 
७ 


झट 
QP 


= 
° 
co) 
fo) 
2 
x 
Zz 
> 
2 Zz 
>| > 


NO 


N 

o D}a 
Zz 
> 


= 
oa 
o 


cor 
b 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


व अल i ae तंत्र a ae ee ar en ee 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 10 

जल भराव के क्षेत्र आर मम ee eee 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% ह 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Magarlod District :Dhamtari Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
4 |[ % 
Ce ee | | 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
| 2 | 
22 लक तप Sh 0 | 0 | 05 | 
aie : ४४ | ४५ 
४४ | ४» 
000% | ७ 


Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की गुणव 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल 


Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत ay ae 
Efficiency in redressal of customer complaints BOOS. os 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ४ 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता i 
Extent of segregation of municipal solid waste A 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YP ee 
3 Extent of municipal solid waste recovered 9, 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 10000/0 Me MA 
Extent of cost recovery in SWM services % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eis oss 
Efficiency in redressal of customer complaints ao | 5% | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:08 ae 


'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20,076 100 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eee 2 20 

Incidence of water logging/flooding 5 a oe ee जड़ा 
जल भराव के क्षेत्र oon 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Malhar District :Bilaspur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.02 
Per oe ita supply of water हि 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ia टिक 
Extent of metering of water connections “ 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) 5 | a] 

गैर राजस्व जल की मात्रा Od द्ध aon es 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints “ 

16 |उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20002 190 

जल प्रदाय में लागत वसुली ee 

4.9 _ [Efficiency in collection of water supply - related charges 2 | 8 | 
जल प्रदाय में लागत क्षमता 2 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रक्धन 
Coverage of toilets 6 

शौचालयों की उपलब्धता ae fe a Se 
Coverage of sewage network services é 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 190.0% 
Collection efficiency of sewage network ० 

मल जल नेटवर्क को संग्रह क्षमता LOR Oe 346 Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 

'मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता es 85 bs 
Quality of sewage treatment 5 

sul 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 

2.6 प्रशोधित मल जल के पु मात्रा 20:0% Me NA 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20.0% Ne aa 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार है 
Efficiency of collection of municipal solid waste 460 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 3 20:98 
Extent of segregation of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण as 
3 Extent of municipal solid waste recovered 9%, 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे HI PASTA oe 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ala 
Extent of cost recovery in SWM services 4 
3.6 . ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली ae 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 60.0% sa 
38 ०० ए | 


Efficiency in collection of SWM charges 9 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

4.1 वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई aes 
जल भराव के क्षेत्र है 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Mana-Camp District :Raipur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक | erie 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per pale ita supply of water 
जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल णव 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस्‌ 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत व क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0 
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100.0% 
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oOo 


20.0% 


- 
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24 hours 


a 
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80.0% 


100.0% 100 
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o 
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100.0% 


Np 
an 
दर 
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90.0% 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हे 
Coverage of sewage network services 100 0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ५ 


Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल ru मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ag 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% A 


100.0% 
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100.0% 
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100.0% 
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Household ievel coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Ie 


w 
ae 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ange 08 100 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 2p i 100 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु : 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Teg. 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
'ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वस्‌ pees 
Efficiency in redressal of customer compiaints of 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमंता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-MandirHasoud District :Raipur Nagar Panchayat 


ee a nie | वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक ht 2022-23 2023-24 


जल आपूर्ति सेवाएं 
a 
a 
19 जल ala le collection की पता supply - related charges 90.0% 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

esl 
eae 

० 

nA 

(४५ 


aren oleae eT anion 
Bs a eae 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Been 
sre ara cra ae की ees I आ 
cand 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षो जल जतीतसारण तंत्र की लंबाई 5 | ४०0४ | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.078 5 
जल भराव के क्षेत्र age | oo ae 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 641 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Maro District :Bemetara Nagar Panchayat 


| ante | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ea प्रस्तावित सूचक one 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ees uf =| 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 198 0९9 ie Pa 
3 __ [Extent of metering of water connections हर तल बना 
जल प्रदाय SATA के मीटरीकरण की विस्तार ears Me ee 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध ies 3 ae 
जल प्रदाय की निरंतरता 21,105 ६0% ae 
Efficiency in redressal of customer complaints 5070 ee 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
Quality of water supplied 
a too | 7० 
जल प्रदाय में लागत वस 120:0/0 


Efficiency _in collection of water supply - related charges 90.0 
जल प्रदाय में लागत वस क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
Coverage of sewage network services 5 
2.2 मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 
Collection efficiency of sewage network é 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 99602 
Adequacy of sewage treatment capacity का 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता nee 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की eas 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल 
Extent of cost recovery in sewage management 
27 सिवरेज में लागत वस ae 
28 (Efficiency in redressal of customer complaints 63, — ih = - - 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ani 
Efficiency in collection of sewage charges 5 ste 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता aul MA NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level! coverage of solid waste management services 400.0% 
ORT कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ५ 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste sages 468 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता है 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
Rt ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण Noe 
Extent of municipal solid waste recovered a 
शहरी ठोस अपपिट कचरे aca 300% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste of 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:0% MA Me 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस HAT प्रबंधन में लागत वसुर्ल eee 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 91 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता का 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee 15 = 


a 
N 


ie 


w 
hb 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cia 100-00 ae 
जल भराव के बैनर enone कल आन बाल 
जल भराव के क्षेत्र 00 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Nagari District :Dhamtari Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ian ia 
जल Ward कनेक्शन का विस्तार 108.070 os of 
परत व्यक्त जल की उपलब्धता ee ee 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Tee ped a 
Extent of metering of water connections By, a |e 
जल प्रदाय कनेव्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% wa NS 
Extent of non revenue water (NRW) ‘ a ee 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20002 ह a 
Continuity of water supply 5 5 
जल प्रदाय की निरंतरता aa heats ae 3.8 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 | ४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:02 is 
जल प्रदाय में लागत वसुली हि =e bs 
Efficiency in collection of water supply - related charges हैँ हे 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20107 me 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


24 पल तक cake eer परत 
[eit Sefer 
सिकाज मेलागत वसली की a NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


pape न 
मत ol oniones 
दास कप aan ere og की दही 

1: ऋषि 


जे 


= 
i=] 
Oo 


~“ 


N ]N 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eee £0 बल 
incidence of water logging/flooding हु Po फर्क आता 
जल भराव के क्षेत्र es 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 2 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nai-Ledri District :Koriya Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक kd 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


fone किथन्‍नििरिरिरिकिो्््ि छा 
Lee oe 
13 लि प्रदाय कर्क seta Rem 


GEE 


Cost recovery in water supply services 


Quality of water supplied 5 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 100 100 
24 30 


में (५ 0, 

जल प्रदाय में लागत aa oe 

Efficiency a collection of water supply - related charges of Ai 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता coe pe N 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets of 

शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 


1.8 
1.9 


2 
Coverage of sewage network services 
2.2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:0/6 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 200:0% 
Adequacy of sewage treatment capacity 0 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100:0% NA 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव ee 
Extent of reuse and recycling of sewage 
8 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 02 HA 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली tear d 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poe 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 02811 Me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
ठोस HUT प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee ee 1 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता pee oe 
Extent of segregation of municipal solid waste हे 106 
शहरी ठोस SUNY कचरे का प्रथ्यकरण eee ee 22 
Extent of municipal solid waste recovered 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 20058 us: Ne 
Extent of cost recovery in SWM services oy 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ene i 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 
जल भराव के क्षेत्र (०020 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Narharpur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 120 mt 
12 जल की उपलब्धता 135 Iped 111 112 
Extent of metering of water connections % NA | [४७ 
1.3 | ae gard कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 2022 bs Ms 
Extent of non revenue water (NRW) i Be hi $ ४३७ 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध nue 32 is 
Continuity of water supply 20 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints हर 400 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eu 88 190 
खाल प्रदाय में लागत वेसल 100.0% 23 35 
Efficiency Ri collection of water supply - related charges 38७ 1” 60 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 80.0% ia eo 


Ee WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


2022-23 


मल जल प्रबंधन 
शौचालयों की उपलब्धता sen 
Coverage of sewage network services 6 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता IO Oe 
Collection efficiency of sewage network = Na 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 1306 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 000४ 
प्रशोधित मल जल की गुणव 00:02 
2.6. [Extent of reuse and recycling of sewage 118 
प्रशोधित मल जल के पु की 


Extent of cost recovery in sewage management 6 
2.7 सिवरेज में लागत वस 100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 827. |. age 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता है 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20.0% 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
She कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार i 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 100 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता _ 
Extent of segregation of municipal solid waste | ae 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का परथ्यकरण 108 OFF 
Extent of municipal solid waste recovered é 100... |... 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 11428 ined ia 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste A ea i 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% NA Ne 
3 Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस 2 0% ee 
Efficiency in redressal of customer complaints a 81... अं60 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ears ot (4238 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20.0% me 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब (eae 7 20 
जल भराव के क्षेत्र 28 5 ० 00% 8 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Nawagarh District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| सक्र. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार tg." 12 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 32 a 
Extent of metering of water connections हे NALA 
जल प्रदाय कनेवशनों के मीटरीकरण की विस्तार 4 27022 Ne MA 
Extent of non revenue water (NRW) ay ah «> हो 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध ae me eo 
Continuity of water supply 
जल vara की निरंतरता 24 nours 2.0 oy 
Efficiency in redressal of customer compiaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eae 
Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 216 53 7 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
शो ee 100.0% 100 100 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network % 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 
'मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ae Me 
Quality of sewage treatment 
'> [ented मल जल की गुणव , ee va 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA 
“2 1प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ake 
27 Fea g sa recovery in sewage management 400.0% 7 


Efficiency in redressal of customer compiaints 
28 |उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:01 100 100 


Efficiency in collection of sewage charges is 
29 _|frava में लागत वसुली की क्षमता 33202 a hs 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste of 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee io 


उपरोक्त को शिकायत के निशकरण की ये _ *% | 
Shy परवान मे लागत कली की 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% i us 
जल भराव के क्षेत्र oon | oo ie, Oe = 3 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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646 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Nawagarh District :Bemetara Nagar Panchayat 


ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक igi 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 19000 7 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped oe = 
Extent of metering of water connections 5, 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% A ne 
non revenue water (NRW) ह 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा oe द्ध 20220 mm 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता ephours 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता re, 
Quality की see’ 406 400 
Cost recovery in water supply services 
§ जल प्रदाय में लागत वसुली ads 7 
Efficiency a collection of water supply - related charges 
1.9 |जल प्रदाय में लागत sae की क्षमता 20:98 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 6 
शौचालयों की उपलब्धता 22322 es ae 


Coverage of sewage network services 
2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 3000४ 
Collection efficiency of sewage network 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता bag Mes 
Adequacy of sewage treatment capacity हें 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 10996 NA 


Quality of sewage treatment ; 
25 loenfia मल जल की _100.0% NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
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26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा fee ते 

27 faa अंग त्स ते in sewage management 100.0% 14 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता one 2 


ऊ 


= ५ = 2 z 


Efficiency in collection of sewage charges 4 
9 [Rate में लागत वसुली की क्षमता sie ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


> 


Household level coverage of solid waste management services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Moe ie mn 


35 शहरी soni कप का बैजञनिक err 

तर कवर परबघन ला कपल 
37 [inter dt Nerds निरेकरण की ene 
0 [teed nates aaet की एड आयी 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ९६ : 73 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 100/07 38 ye 
जल भराव के क्षेत्र 0:20 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Naya Baradwar District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 

| सक्र. | प्रस्तावित सूचक he ar 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100: 0% he 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 133 1760 98 100 

Extent of metering of water connections 5 शा छा 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Ne NA 

Extent of non revenue water (NRW) 

1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध 200% er 


Continuity of water supply 
1.0 जल प्रदाय की निरंतरता 


aa 
° 


27 
4.0 
91 
100 


Efficiency in redressal of customer complaints Fs 
1.6 |उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 900४8 199 
Quality of water supplied 100.0% 100 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency भी collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets % 

शौचालयों की उपलब्धता 100:0/6 ce 


Coverage of sewage network services 1000% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 0% 


1.8 100.0% 
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Collection efficiency of sewage network ५ 

23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता in Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity é 

24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100 nm NA 


Quality of sewage treatment 

25 [प्रशोधित मल जल की गुणव | oe ONO 
Extent of reuse and recycling of sewage 4 

26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा eae 
Extent of cost recovery in sewage management 

27 ।सिवरेज में लागत वसुली 20008 
Efficiency in redressal of customer complaints 

2.5 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 

2.9 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता oe 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

3 Household level coverage of solid waste management services 7 

“1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार TORE 100 ba 
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3 Efficiency of collection of municipal solid waste of 

32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 190 
Extent of segregation of municipal solid waste 

3.3 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100: 020 100 100 


3 Extent of municipal solid waste recovered 5 
4 शहरी ठोस sofas कचरे का पर्नउपय 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
Ried ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae 
Extent of cost recovery in SWM services 
3.6 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 1 0/2703% 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 
7  उप्रभोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 
3 Efficiency in collection of SWM charges हा 
0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता Boor 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 6 
4.1 [वर्षाजल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 
Incidence of water logging/flooding 
42 [जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Zz 
> 
2 
> 


w 
oa 


ise] 
Oo 


a 
are 
के 
09 


= 
पे 
= 
a 


% 
3; 


648 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pakhanjur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


uae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक bailed 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 40010 20 1 te 
Per oe ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 70 
Extent of metering of water connections ‘ 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00:97 MA 
OF 


~ 
ow 


Zz 
> 


Extent of non revenue water (NRW) 6 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20224 iad 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता emule = 
जल णव 


के 
० 


= 
i=) 
पल 


Efficiency in redressal of customer complaints हा 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 252 190 
Quality of water supplied 
प्रदाय की 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली eee Ls 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 a 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता casi a 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 
'शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:0/2 
Collection efficiency of sewage network 
'मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 102014% ne 
Quality of sewage treatment a 
3 1प्रशोधित मल जल की गुणव ० 202 be 
Extent of reuse and recycling of sewage 6 
8 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 22078 Ne 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 1 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Age 0 
Efficiency in collection of sewage charges 5 10 
29 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता aor NA Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 109 ig 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 30092 Age ace 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 0, 
3 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का gee Wee २ see 
3 Extent of municipal solid waste recovered रा 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय oe = 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 9 
3.5 (शहरी ठोस smite कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% aA Me 
Extent of cost recovery in SWM services 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ooo 100 _ 
Efficiency in collection of SWM charges 3 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah की क्षमता as iy ic 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 so | «6 | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई ape an 
Incidence of water logging/looding 5 a ae a | 
जल भराव के क्षेत्र ९:97 ' 2 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Palari District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


जल प्रदाय कनेक्शन का TOR 2 _ 
: प्रति जल की उपलब्धता 135 17०० 74 76 
3 __ [Extent of metering of water connections हि | आर 
201 जल प्रदाय SAR के मीटरीकरण की विस्तार ae has We 
14 Extent of non revenue water (NRW) 4 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 


5 
Continuity of water supply a0 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 
18 उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता मी 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 97 100 
Cost recovery in water supply services > 
जल प्रदाय में लागत वसुली 00 3 ae 
Efficiency an collection of water supply - related charges ५ 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता atte 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets is 


Coverage of sewage network services 


22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
3 Collection efficiency of sewage network 
29 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity a 
24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Ne as 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 


26 Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 95 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pat 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 ।|सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ree Ba a 


2.5 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


हि का 
| ० | 
| ० | 
| # | 
| | 
व कील | _% | 

वर्षाजल की निकासी 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 19907 sai 58 
Incidence of water logging/flooding fi Say 
जल भराव के क्षेत्र oo 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data = 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pali District :Korba Nagar Panchayat 
| ete | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक bli 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेवशन का विस्तार 122 Ce 43 ae 
Per pe A ita supply of water हि 

veto aera tae ४७० |e 
Extent of metering of water connections 3 

जत प्रदाय er के मोटरीकरण की eT too. 
Extent of non revenue water (NRW) is 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध ae aA a 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24100 ou ite 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली ae ca 2 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 4 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 80.0% 35 2 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

'शौचालयों की उपलब्धता 1007 220 noe 00 

Coverage of sewage network services 100.0% 

ne निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 22020 ie 


Adequacy of sewage treatment capacity ५ 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100:0# NA 


Quality of sewage treatment 

“2 1प्रशोधित मल जल की गुणव 5 ८ 2020 NS 
Extent of reuse and recycling of sewage 

2.6 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 22:02 bay 
Extent of cost recovery in sewage management 

2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निशाकरण की क्षमता 2072: ee 
Efficiency in collection of sewage charges 0% 

29 | frat में लागत वसुली की क्षमता ee NS Ne 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 


Oe कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 10908 109 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता taal 
Extent of segregation of municipal solid waste % 

'शहरी ठोस अपषिए्ट कचरे का पृथ्यकरण spo 100 i 
Extent of municipal solid waste recovered 

बाहरी ठोस ony a का पंप 300 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान eee 
Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ae 
Efficiency in redressal of customer complaints 
staan शिकायत के perso a 


3 Efficiency in collection of SWM charges 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता see 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 


> 


2.1 
2.2 
23 

4 


2 


> 


P 


iN) 

a 
डे | > | |2 | ड 1 डे ठं 
eo]? > 


3.1 100 


| 


वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network हि cha ga,” Nise 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee = #8 
Incidence of water logging/flooding 

ree आए का ee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pandariya District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


| स्तरॉंक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 
| सर. | Gand 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार | % 
Per cape ita supply of water 
Extent of metering of water connections 6 
13 जिल प्रदाय कन्शनो tetera विस्तार 1000 
Extent of non revenue water (NRW) 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 26 1009 ae ae 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभीकता ee PT क्षमता sa. 
Cost recovery in water supply services 
Efficiency Bul collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eres we 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


[४ ee 

24 मिलजलक cea 

Extent of et recovery in sewage management j= a * 24 

20 [Eder को शिकायत के निरकरण की | *% |] 

2 Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन . 
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Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता mee (082 a 


Extent of segregation of municipal solid waste 6 
33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण weve 180 ie 


34 Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु yy 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

35 शहरी ठोस suite कचरे का वैज्ञानिक निपटान asad 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ze 
Efficiency in redressal of customer complaints 

37 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

3.5 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र E eae 
Incidence of water logging/flooding 

42 जल भराव के क्षेत्र pes 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pandatarai District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


frome शक श् णशु़्श्८्ष्एऋश्््मयय कनकलककमननकनक ह,,ह 
a 


शौचालय की उपलब्धता 10005 10० to 
Coverage of sewage network services of 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता meen 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0/# Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यप्तता been 
Quality of sewage treatment 
2.5 प्रशोधित मल जल की गुणव eee 
Extent of reuse and recycling of sewage 
“0  प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा cheats 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 [सिवरेज में लागत वसुली nee 
Efficiency in redressal of customer complaints 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe | | 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ae me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services é 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार were we 2 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता aos 100 108 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ore 208 ie 
Extent of municipal solid waste recovered 6 
3.4 'शहरी ठोस अपषिए PR का पर्नउपय 80.0% 100 100 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste is 
5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 12090 1 Ne 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली dal 
Efficiency in redressal of customer complaints हि | | 
soya की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 19246 
3 Efficiency in collection of SWM charges हि है «|. 64 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 90978 कं ca 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network i an 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ser re = 
जल भराव के क्षेत्र pon 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Parpondi District :Bemetara Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections . नि 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee? Pt 


Per oe ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 20% ay 


a क्र प्रस्तावित सूचक 


Extent of metering of water connections é 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100:0# bd 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध ae af a 
Continuity of water supply 56 
जल vere की निरंतरता 24 hours 2.0 2.5 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुल Tae uy 
Efficiency in collection of water supply - related charges a aie ० ०65 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 200% Bh ee 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हि 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of sewage network services हे 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eee 
Collection efficiency of sewage network % 
23 ।मलजल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 10266 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत वसु 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

29 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता nen 
Extent of segregation of municipal solid waste . 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 10200/9 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 


'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent तर scientific disposal of municipal solid waste 3 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ies 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली ieee 
Efficiency in redressal of customer complaints 

पभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:0" 109 


3 Efficiency in collection of SWM charges i 3 फिफओ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता sda a3 


3.1 100.0% 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network | ० | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 

जल भराव के ay i hie te Ne et 
जल भराव के क्षेत्र Be 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Patan District :Durg Nagar Panchayat 
| rte | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सक्र. | Saas सच Sage. 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 292. 0222 ci 
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1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


75 
मल जल प्रबंधन 

22. मिल नि नेटवर्क सेव ओंकी व्यापकता | ९ | 
24 लक पा गत कदर 
27 Een g on recovery in sewage management 
[Eastern की rent के निरेक रण की 100 100 


Efficiency in collection of sewage charges 6 
2.9 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ee Ne Ns 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


Zz 


Zz 


Zz Zz 


N N 
00 cer) 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
3.1 ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100.0# aor fe 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste हे 
'शहरी ठोस sorte कचरे की संकलन क्षमता Pci 


Extent of segregation of municipal solid waste of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण Ne 108 a 
Extent of municipal solid waste recovered 3 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
3 Extent of cost recovery in SWM services | 5, 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 12:25 fp os | ४ | 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता vn ” 8 
Efficiency in collection of SWM charges हि a 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 90:04 $1 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षो जल जलीत्सारण तर की र ot aaa : ee SPs = cer 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eee 7 a 

जलभरावके वे Poe कह पाल 
जल भराव के क्षेत्र eee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pathalgaon District :JashpurNagar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ete 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water Supply ply connections ४ 30. | / 50 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 2230 हक ae 
जल की उपलब्धता 135 Iped 72 77 
Extent of metering of water connections 100.0 NA | ४७ 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
4 गैर राजस्व जल की मात्रा 20220 
1.0 जल प्रदाय की निरंतरता eo pout 
Efficiency in redressal of customer complaints 3010% | ४ | ४५8 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता SA! 
Quality of water supplied ‘ 400 
प्रदाय जल 100.0% 100 100 
जल प्रदाय में लागत वसुली ee 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 300% | 59 | 
जल प्रदाय में लागत ay 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
eee too | ० 
Coverage of sewage network services 100.0% | ० | 
मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता | 
Collection efficiency of sewage network tik 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ae ue 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता en? MS ४ 
प्रशोधित मल जल की 1 00.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage हि 18७. |. आह 
प्रशोधित मल जल मात्रा 50:95 Me oa 
Extent of cost recovery in sewage management 4. | >5४० 5 
सिवरेज में लागत वस were 
Efficiency in redressal of customer complaints oo. ili = 466 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | 
freee मे लागत age की कमता + Ne | om 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ee 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ५ 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता i 
Extent of segregation of municipal solid waste an । - अत 
33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 1008 199 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 40. |. 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ४ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 40000 nt ae 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान : 
Extent of cost recovery in SWM services ; ee nee 
Bie कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100:0% डे 1p 
Efficiency in redressal of customer complaints enn ee 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 29 as 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता suey al as 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


at जल जलीत्सारण vet ae pa eee ee 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee ५ » 

जल भराव के at a ee 
जल भराव के क्षेत्र an 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pathariya District :Mungeli Nagar Panchayat 


a 2 
WATER SUPPLY SERVICES 
ha 
० हित 
जला collection Ei ee supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets a 
शौचालयों की उपलब्धता 02:22 
Coverage of sewage network services of, 
22 [na Prin नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 
3 Collection efficiency of sewage network 5 
3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता NA 
Adequacy of sewage treatment capacity है 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता (44 # NA 
Quality of sewage treatment 
25 प्रशोधित मल जल की गुणव pero 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 (प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 22202 Me 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints. 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae us 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ove a NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


0121 अषणलणष शी आओ 
के अर tis की आओ का तिस्तान management services 
शा ase की =a 
cred sant qe ed 1 

warded 


= 


झट 2 Zz 2 


N 
= 


00 


Gi 


Ee 


E 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब gee? 2 i 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% . 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pendra District :Bilaspur Nagar Panchayat 
aris | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2022:25 9023:24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capt ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 13170 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा ;छत्‌ द्ध 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

7 Quality of water supplied 
‘ प्रदाय जल UG 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency_in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

'शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of sewage network services 


100.0% 


wo 
ao 


100 


Nh 


झट 


100.0% 


a f/oa]o 
Ww = 


20.0% 


N 
a 
N 
= 


1.4 


1.5 24 hours 


80.0% 


= 
° 
aad 
Q 
ड़ 
x 
9 
ror) 


nN 
oO 


ajo 
छठ 

= 

i=] 

i=) 

° 

<< 

x 

N 

“I 


a 
N 


1.9 


o + z 
a f=) > 
oo] +s 

a ८ P 


| 


2.1 100.0% 100 100 


| ०००४ | 
2.2 मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ॥ 080 1 ee 


Efficiency in collection of sewage charges 
“__1सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


90.0% 


z 
P 
Zz 
: 


ie) 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


w 


100.0% 100 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste % 
32 (शहरी ठोस smite कचरे की संकलन क्षमता 085 | 


00 100 
हम व ३००% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षो जल जलीत्सारण तर की ae re fe ee 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 2 di a 

meee ee ee 
जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pipariya District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
2022-23 2023-24 
Coverage of water ee ply connections To 
जल प्रदाय कनेक्शन का 100.0% 54 
की गणव 


हि । 
111] 
ps 


जल प्रदाय 

लक जा 
= 
<a 
मल जल प्रबंधन 


1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 


Coverage of sewage network services ee a ee 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 22% 

Collection efficiency of sewage network हि Ve 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ete Me a 
Adequacy of sewage treatment capacity y NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता oe ie 1 

Quatity of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणव seer Ne ne 

Extent of reuse and recycling of sewage 5 ie 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% Be NA 
Efficiency in redressal of customer complaints 9% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 100 109 
Efficiency in collection of sewage charges ६ Nal. ० - «९ 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता S00 as bs 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services ० 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार toes 100 ie 
Efficiency of collection of municipal solid waste हि 400 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 10907 2 220 

Extent of segregation of municipal solid waste 00 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ene 420 है 

Extent of municipal solid waste recovered 

4 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय Ail ae 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste . NA 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:97 NA be 

Extent of cost recovery in SWM services 406.05) | | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल ae 


Efficiency in redressal of customer complaints ५५ 
37 [उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता see 100 300 


8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 4330 2 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Incidence of water logging/flooding 07 re 
जल भराव के क्षेत्र eee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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Name of Municipality :-Pithora 


1.6 


NS 
fh 
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2.6 


27 
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| ०७ 
५ | 0० 


A 
3.2 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Per अक्ति ita supply of water 
प्रति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections a NA =| [५४ 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee aa ea 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा Bd द्ध 


जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


1.8 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसुली 


Efficiency All collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
आना की es 100.0% 100 100 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00:02 | ve 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


District :Mahasamund 


Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 


24 hours 2.0 


1 
100.0% 1 20 


9 


Adequacy of sewage treatment capacity ० ae 
Wea जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ieee NA ie 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणव 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


3.3 Extent of segregation of municipal solid waste का ee 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0% 100 1 


Extent of municipal solid waste recovered 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiéncy in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


वर्ष जल जलीत्सारण aa ae ae | oe [| * 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee 2 

जलभराव के तल a are 
जल भराव के क्षेत्र oe 


100.0% 100 


00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 sie 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान jee. mM ba 
3 Extent of cost recovery in SWM services हि Pe - ४8० 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 10048 oh 2४ 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pratappur District :Surajpur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 

WATER SUPPLY SERVICES 

2 
जल प्रदाय 


00 
bo 


Extent of metering of water connections हा Rie 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 22:21: al 

Extent of non revenue water (NRW) हु 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 52028 a 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 
जल की गणव 


100 
“I a] > 


Efficiency in redressal of customer complaints 50:6% | ४6 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Quality of water supplied ‘00 056 _ 
Cost recovery in water supply services ५० 
जल प्रदाय में लागत वसुली ; Apo २८ i 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता Poa ia i 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets J 
'शौचालयों की उपलब्धता ee 29 
Coverage of sewage network services 5 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
3 Collection efficiency of sewage network 3 
23  |मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ns 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eee Y 
Quality of sewage treatment 
2-9 [प्रशोधित मल जल की गुणव sui 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% Me 
Extent of cost recovery in sewage management 7 
2. सिवरेज में लागत वसली 100.0% 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% | 9७9 | है 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aes 


Fa] 
| 
4g 
gl 
a} 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


i] 


4 
2 
3 
4 
5 
Re) 
7 
8 
1.9 


NO 


Zz 


Zz Zz S 


Zz 


NI 


No 
Qo 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता po Me a 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3 Household level coverage of solid waste management services é 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार OD 109 109 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.072 100 108 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 9 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण eee a 1 
Extent of municipal solid waste recovered है 
34 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय eng 25 100 


> 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान poor 
Extent of cost recovery in SWM services ९५ 
3.6 aa eae प्रबंधन में लागत वसुली eee a 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 | cs 
? उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee ia 
Efficiency in collection of SWM charges नि ao | <& | 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 90:09 a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 20:02 a oe 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Premnagar District :Surajpur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| a. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
का 
Fat cael surat art ee &« | 
सिह बा 
10 
6 


e|s 


Cost recovery in water supply services 
16 जल प्रदाय में लागत वसुली | * | 
Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ५9४ हु 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Coverage of toilets 


Coverage of sewage network services 460:0% a, 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 

Collection efficiency of sewage network tin 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता meee na 
Adequacy of sewage treatment capacity ia 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता (Oe NA 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 


za 
a 


झट 


Quality of sewage treatment 6 
2.5 Tena मल जल की गणव 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
© [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा eon Me 1 


= 
Qo 


NO 
o 


N 
wo 
z 
* 


Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges NA 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार “2070 26 ia a 
Efficiency of collection of municipal solid waste 7 +|  * /66 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता danas as 14 
Extent of municipal solid waste recovered 6 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ‘ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का saw निपटान 100:0# NA Ne 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली wen 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ets us i 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
जल भराव के क्षेत्र oe 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 


2 [Efficiency in redressal of customer complaints 100 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
Extent of segregation of municipal solid waste a ae 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 4000१ 190 100 
Efficiency in redressal of customer complaints है 2: | « 380 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ed 190 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब TOO 12 i 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pusaur District :Raigarh Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ne 
1.2 प्रति व्यवित जन की उपलब्धता 135 [920 104 116 

Extent of metering of water connections हि we =i. Re 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100:2% NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) . | 650 | 

गैर राजस्व जल की मात्रा Bd द्ध ore ai 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 30 3:0 
Efficiency in redressal of customer complaints 100 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 


Collection efficiency of sewage network 


0, 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 10000: 


Adequacy of sewage treatment capacity 

Ae जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की _100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ay 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
OM कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार कु 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता : 
Extent of segregation of municipal solid waste tie 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण (cone 
Extent of municipal solid waste recovered ry 
शहरी ठोस ote oT 50.0% ee 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान : 
3.6. [Extent of cost recovery in SWM services 1060% 
° [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली es 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
37 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pee 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 2210/ 18 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 93 95 
जल भराव के क्षेत्र 0020 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Rahaud District :-JanjgirChampa Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक Re 2022-23 2023-24 


| 40 | 
जल प्रदाय 


प्रदाय कनेक्शन का 

Extent of non revenue water (NRW) हा 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20.0% 

Continuity of water supply 

a की निरंतरता z4nous | 40 | hours 4.0 
जल की UI 
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Efficiency in redressal of customer compiaints 80.0% | ४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aay 


xq 
g 
q 
cAI 
£21| 


0 
मल जल प्रबंधन 


1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 


+ 


Zz 
> 


Zz 
> 


Zz 
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पर्याप्तता 
णव NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


Efficiency of collection of municipal solid waste 5 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता oe ut ” 


Extent of segregation of municipal solid waste 9 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0/#% 10९ 198 


= 


Efficiency in collection of SWM charges 


. में ५5 i% 
3.5 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता me | | lw 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब renee 38 ba 
Incidence of water logging/flooding 5 का ee a ee 
जल भराव के क्षेत्र one 2 2 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Rajim District :Gariyaband Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक तरीके 2022-23 2023-24 
4... ४5२ SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 1060% | - ४०5 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10064 23 मे 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped ae 
Extent of metering of water connections हा 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 10:07 Re 
Extent of non revenue water (NRW) i 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 50:07 > 
जल प्रदाय की निरंतरता ee hours oo 
शव 


> 


; 
# 
: 
; 


= 
Qo 
oO 


FlolZia 
o | 6 NI 


Efficiency in redressal of customer complaints 5 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 22228 nay 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 100.0% 100 

Cost recovery in water supply services A 30 
जल प्रदाय में लागत वसुली pee ay 
Efficiency _in collection of water supply - related charges Bs 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20:02 2 ue 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets ae dna 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 


= 
Qo 
Oo 


A 
2 
3 
4 
15 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 


w 
| 


Coverage of sewage network services 460 0% T_T 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता aes 
Collection efficiency of sewage network हि 
'मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eae Me 
Adequacy of sewage treatment capacity i ie 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 22222 BS 
Quality of sewage treatment 

2 प्रशोधित मल जल की गुणव 5 HOO NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 

: प्रशोधित मल जल के पु मात्रा 


2.7 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 [उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ea as 
Efficiency in collection of sewage charges 

2.9 'सिवरेज में लागत aget की क्षमता andes Mi is 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services of 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 8३ we 
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3.1 हे . 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
3.2 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता cs 190 
3... |Extent_of segregation of municipal solid waste 
33 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण moe ge nee 


w 


Extent of municipal solid waste recovered 6; 
4 lost ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 0.086 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
35 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Hee Ng 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ae 
Efficiency in redressal of customer complaints हि | ce 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Boe 
3 Efficiency in collection of SWM charges हि 48 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता poe 48 20 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 1007 026 12 48 
Incidence of water logging/flooding हि me जड़ 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% |. 0 || 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Rajpur District :Balrampur Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक Sie 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 3 
| जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ine. 


am 


— 
nN 
N 


= = 
w = 


प्राय जल की गुणवत्ता nee 

1० पिदाय जल की गणव 100.0% 1 
Cost recovery in water supply services 

18 जल प्रदाय में लागत वसुल wee 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


2 पल मिशन नेटवक Saal को व्यापक 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता | 
मल जल के प्रशोधन aba की weet 
26 प्रशोचित मल जल के पूर्नअपपोग की मात्रा. 
27 idl गे गत recovery in sewage management 
20 teal ened aren शी 


Efficiency in collection of sewage charges 
© ।सिवरेज में लागत agen की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


22 
Wee प्रति one re naa 135 Iped 73 
1s pela el 24 hours 2.0 
16 िपभोक्ता की शिकायता के निराकरण की क्षमता 80.0% 88 100 

7 


Zz 
> 


00 
17 
51 


= 
wo 


100 


NY] Ny] & 
bh 


2 


Zz 
> 


3 


Zz 
> 


2 
> 


00 
NA 
NA 
NA 
NA 

5 
88 100 
NA 


2 
* 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 100 
(ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार कर 


= 
Q 
Oo 


w bh 
> © 
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oO 


Efficiency of collection of municipal solid waste % 
32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता sede lige 
3 _ |Extentof segregation of municipal solid waste हि 400 
33 शहरी ठोस sity कचरे का पृथ्थकरण 100:2% bat 00 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 100 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५५ 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान (Ger bis 


NA 
3 Extent of cost recovery in SWM services 4 
Efficiency in redressal of customer complaints | ce | 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poor 100 
3.8 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 30900 हा ae 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षो जल जलीत्सारण तर की. बाई pea a ० 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eee oe aS 

ie eal ea : ee | * | 
जल भराव के क्षेत्र it 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ramanujganj District :Balrampur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 

प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections i 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% a 
Per bas ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ies Ipee | ० | 


= 


Extent of metering of water connections 6 
We Wald कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा BI 3528 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24100 2.0 

Efficiency in redressal of customer complaints i 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ४५०४७ of 100 


N Zz N w 
a > o 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की ura 100.0% 93 100 
Cost recovery in water supply services कि 50 
जल प्रदाय में लागत Tah teas | 
Efficiency _in collection of water supply - related charges ‘ | 58 | 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता woe 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हि 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 


1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 


Coverage of sewage network services 5 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ag 

Collection efficiency of sewage network हि NA 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 0025 22 ४ 

Adequacy of sewage treatment capacity न 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00:28 ४ 
N NA 
N NA 
8 
N 


2.1 
2.2 
23 
24 


Quality of sewage treatment 
25 [प्रशोधित मल जल की गुणव 


Extent of reuse and recycling of sewage 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज A लागत वसुली की क्षमता 


2.8 joeney | : 


A 
A 
A 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा है. 
हि 
5 
A 


Extent of cost recovery in sewage management 6 
27 [सिवरेज में लागत वसुली es 


29 


eta के नाक की 

असर कान मात ea 80 0% 
STORM WATER DRAINAGE 

Ly 

si जा जीत तन की सबई 

poe Ae आड़ 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.1 
3.2 
3.3 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sahaspur-Lohara District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water ale ply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का 10004 

Per et ita supply of water 135 Iped 
जल की उपलब्धता aii 

Extent of metering of water connections 100.0% 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ५ 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा BT द्ध है 

Continuity of water supply 5४00६ 

जल प्रदाय की निरंतरता ee nOUrs 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
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Cost recovery in water supply services हि 
जल प्रदाय में लागत व 100.0% 
Coverage of toilets 

Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges ae 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

शौचालयों ।0, 
शौचालयों की उपलब्धता ae i 
Coverage of sewage network services he ० | 
Adequacy of sewage treatment capacity ५ 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 12870 
Quality of sewage treatment of 
प्रशोधित मल जल की yee 


N 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल ane 
मल जल प्रबंधन 
100.0% 

मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 00:05 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता . 

Efficiency in collection of sewage charges 
9 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 2220 28 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
: 
ण 
shel शिकायत के roe की 
crea परवान मे लगत og की वा 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network F बह न अंक 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 10979 

जल भरावके on + शक अभि थक: आधा 
4.2 जल भराव के क्षेत्र 09% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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668 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saja District :Bemetara Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 


हा ce eine 
ji | ear rate eae 
न 


| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


प्रस्तावित सूचक 


पक जार छिठ जब 
४ 


Extent of reuse and recycling of sewage 4 
प्रशोधित मल जल के 20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management का 
27 ।सिवरेज में लागत वसुली 100.0% 4 


Efficiency in redressal of customer complaints कि | _ ४०9 | 100 

28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 
Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता pone me NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 4 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार pene ve me 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400/ "|. ३४686 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 10.0% 100 we 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 400 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण 10.0% 100 190 
Extent of municipal solid waste recovered 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:0% ve 2 
3 Extent of cost recovery in SWM services 3 
ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली ie 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
cuigen की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0:04 982 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eae! = | | 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 85 
जल भराव के क्षेत्र ate 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Samoda District :Raipur Nagar Panchayat 


ee वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2200 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per Bae ita supply of water 

प्रति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा Sd द्ध 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल णव 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency_in collection of water supply - related charges 

“ste yer में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

22 Coverage of sewage network services 
““ मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
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23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% A N 
Adequacy of sewage treatment capacity हि 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% N 
Quality of sewage treatment 

25 ।प्रशोधित मल जल की गुणव . 100.0% N 

26 Extent of reuse and recycling of sewage Sebi कर शत 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
है Rate में लागत aq 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2 Efficiency in collection of sewage charges 
~ [taka में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 
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Household level coverage of solid waste management services 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


3.1 100.0% 
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100.0% 100 100 
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3.3 100.0% 100 


3 Efficiency in redressal of customer complaints 
“sagan की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
* [ot कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ee 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान eee 
Extent of cost recovery in SWM services 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saragaon District :-JanjgirChampa Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हें 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10482: 


Per care ita supply of water 
प्रति जल की उपलब्धता 135 Iped 


Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय PAR के मीटरीकरण की विस्तार ie 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 00% 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 4 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 22: 2320 

प्रदाध water supplied 100.0% 400 400 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
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27 Extent of cost recovery in sewage management 
; सिवरेज में लागत a 
Efficiency in redressai of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100.0% 


N 
00 


! | 
ala 


80.0% 


हे 


90.0% 


= 
= 


z 
> 
z 
P 


Household level coverage of solid waste management services 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
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Extent of segregation of municipal solid waste 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्थकरण 22250 
Extent of municipal solid waste recovered 6 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 0:92 199 ba 


3.5 


z 
> 
> 


36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 00002 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
38 Efficiency in collection of SWM charges 
: 'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sargaon District :Mungeli Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Poa | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५ कल, ee 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार a “8 
is प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2, ee 
Extent of metering of water connections 
13 जिल परदाय seer के मोटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 7 ४3: WI tee 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध a a0 
5 2० 
6 शिकायतों 
7 


Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता ६ #५0:08 20) a0 
Efficiency in redressal of customer complaints of 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:78 ies he 
Cost recovery in water supply services 27 

1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 26 27 
Efficiency in collection of water supply - related charges 2 | ४5... ५ 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ene i 


| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
A 


ae el 
बल मन के प्रणाली 
20 लि मील व को ता 7 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Pee 
Efficiency of collection of municipal solid waste ५८ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ras sg 
Extent of segregation of municipal solid waste é 
33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्धकरण 10002 


100 

100 

3 Extent of municipal solid waste recovered ५५ 

4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ae ee 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली सह! 
Efficiency in redressal of customer complaints 

Taya की शिकायतों के निराकरण की क्षमता uae | oe 
Efficiency in collection of SWM charges 

तीस कब प्रबंधन में लागत a ee 30 0% 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network है जद 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब Ieee ae ae 
incidence of water logging/flooding 3 

जल भराव के क्षेत्र nee 3 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sariya District :Raigarh Nagar Panchayat 
| स्तरंंक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक nla 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
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Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per bare ita supply of water 

प्रति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 


100.0% 


93 


= q 
yu {[o] > 3 
phe 
S]N[N 
> o 


1 135 Iped 


कनेवशनों 0, 
जल प्रदाय कनेवशनों के मीटरीकरण की विस्तार eee 
Extent of non revenue water (NRW) Of 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध cone old : 
15 Continuity of water supply 24 hours 25 25 


जल प्रदाय की निरंतरता 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 
है उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


7 Quality of water supplied 


80.0% 100 100 
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Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

1 Efficiency_in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
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Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

22 Coverage of sewage network services 
“£ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

“मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
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Adequacy of sewage treatment capacity 6 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्पाप्तता 100-088 
Quality of sewage treatment _ 
2.5 प्रशोधित मल जल की गुणव sige 
Extent of reuse and recycling of sewage 6 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा am ३ 
27 Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 


सिवरेज में लागत वसुल 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2 Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipai solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


100.0% 100 


= 
oO 
Oo 


3.1 


100.0% 100 


= 
i=] 
o 


“| > 
z 
> 


oF 
Ny 


9 : 

3.3 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण 300:029 8 399 

3 Extent of municipal solid waste recovered हा 

4 शहरी ठोस अपषिष्ठ कचरे का प्‌ : 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 8 

3.5 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ne 

36 Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 32 


oe कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
37 Efficiency in redressal of customer, complaints 
उपभीक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: 'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
| lastaa जलोत्सारण da की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Shivrinarayan District :-JanjgirChampa Nagar Panchayat 


ua वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2622:23 ey 
eae WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 


Per coe ita supply of water en 
1 प्रति व्यक्ति 135 Iped 


“2 जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections % 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार goers 
Extent of non revenue water (NRW) 3 
14 |गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध ene 
Continuity of water supply 
15 [जल प्रदाय की निरंतरता genes 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ak 
Quality of water supplied ७ 
7 lary जल की गणव 100.0% 


Cost recovery in water supply services 3 
15 जल प्रदाय में लागत वसुली wee 
Efficiency A collection of water supply - related charges 6 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
21 शौचालयों की उपलब्धता 100% 
Coverage of sewage network services 
2.2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Toe 
3 Collection efficiency of sewage network 4 
23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 20222 


Adequacy of sewage treatment capacity 
24 मल जल के प्रशोधन af की पर्याप्तता 13201 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
covery in sewage management 


N. 
3 
1 
1 


0 
0 


4 
6 


7 
1 


100.0% 


20.0% 


100.0% 


oe 9० 
ao] a 


27 Extent of cost re 
‘|e में लागत व 
Efficiency in redressal of customer compiaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges A 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता nee N 
4 


N 
N. 
N. 
N 
1 


2.8 80.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ' 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण् ee 
Extent of municipal solid waste recovered 
3-4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय noe 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
35 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान HON 
Extent of cost recovery in SWM services ; 
3.0 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 22020 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
**__ [उषभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2024 
Efficiency in collection of SWM charges é 
3.8 laa कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली की-क्षमता 10010 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network a | ४८ | 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब TOS OMe 88 
Incidence of water iogging/flooding कु कि! 
£ [जल भराव के क्षेत्र ue 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Simga District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% ae * 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता beau ia uA 
Extent of metering of water connections ९५ 
जल प्रदाय SAR के मीटरीकरण की विस्तार 106:0% NA Ne 
Extent of non revenue water (NRW) ; 24 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20-07 24 #2 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता er 10 
Efficiency in redressal of customer complaints 800% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
Quality of water supplied 
Cost recovery in water supply services 5 
1.8 जल प्रदाय में लागत ag 100:0/6 
Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत ay क्षमता : 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 6 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ise | ee 
3 Collection efficiency of sewage network 400.0% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता के 
Adequacy of sewage treatment capacity 7 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Oe 


pan 
N 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की ieee 


Extent of reuse and recycling of sewage 2 
प्रशोधित मल जल ave 


Extent of cost recovery in sewage management 
27 lava में लागत वस 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pes 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20207 NA NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


31 Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार हर 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ieee 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ued = 
Extent of municipal solid waste recovered 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 10.06 Nr 39 
Extent of cost recovery in SWM services 7 
3.7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 566% 
की शिकायतों के निराकरण की क्षमता base 
Efficiency in collection of SWM charges 9% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ous af 2 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ‘i 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 16 20 
जल भराव के क्षेत्र coe : 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sitapur District :Surguja Nagar Panchayat 


ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक Sale. 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Per capita supply of water हे 78 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 22900 
Extent of metering of water connections . 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee pe 
Extent of non revenue water (NRW) 6 3 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20.0% a i 
Continuity of water supply 3 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 5 
1.6 [Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Me 


Quality a) supplied _ 


A 
P=] 
Ea 
a 
ra 
al 


Cost recovery in water supply services % 
15 जल प्रदाय में लागत वस॒ली vee oe 
19 Efficiency an collection of water supply - related charges 90.0% 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ees 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


28 मिल eit ce easy की onan विश al ie नह 
ee पयावत 
20 िपरोयता को Reread के Aurora 
9 feed owe ड 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


लि कसर परत अनार हा foe management services | ० | 
3० ammo » | ४ | 


50 


N 
= 


N 


ao 


Efficiency in redressal of customer complaints 6 

3.7 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 60.0% 108 ey 
Efficiency in collection of SWM charges 

38 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae us 


वर्षा जल की निकासी 


4 Coverage of storm water drainage network 400.0% 
incidence of water logging/fiooding 4 
42 जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 12224 2 55 
78 95 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Tumgaon District :Mahasamund Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


Ra 
WATER SUPPLY SERVICES : 
co 
| बन 
हर राज जल की 3428 zoo ४5 
रा collection a pal supply - related charges 
| * | 
मल जल प्रबंधन 
eel 
NA 
NA 
21 1 mec अटल कि NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


तर कर पवन मे गत कली 
तेल कर प्रबंधन मे लात बरी को 
wonder 


E 


2.2 
2.3 
2.4 


>> 
Zz 
> 


>> 
fe>) 


or 


Zz 


= 
i=] 
५3 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षो जल जे Sparen त्र की बाई ial eee ai 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 19 40 

ame ३ मम हि आशा आन 
जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. ‘ 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Tundra District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections of 26 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100: 2728 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Tee 1929 7 


| सक्र... प्रस्तावित सूचक 
cae 
1.1 


26 
1.2 ‘ 
5 | ६० | 
88 
90 
9 


Continuity of water supply apni 
15 (जल प्रदाय की निरंतरता ze 1003 e 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% | | 
ः उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mobic 
Quality of water supplied 3 
7. प्रिदाय जेल की गणव 100.0% 1 
Cost recovery in water supply services हि 
18 जल प्रदाय में लागत वसूली 2202: 2 
Efficiency a collection of water supply - related charges | 59 | 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता aoe 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


29 
48 

NA 
49 

6.5 
100 
100 


| 


| 2 | मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 100.0% 100 400 
ः___शौचालयों की उपलब्धता pos 
Coverage of sewage network services i =e 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ine 
Collection efficiency of sewage network a हि 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता deh Mw nA 
Adequacy of sewage treatment capacity हि Nia 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eee ai mM 
Quality of sewage treatment 
25 [प्रशोधित मल जल की गुणव salt me 
Extent of reuse and recycling of sewage 6, 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा one ea NA 
27 eet a eee recovery in sewage management 40000: | er. | 
Efficiency in redressal of customer complaints a 86 
28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe ag 
Efficiency in collection of sewage charges हि ae 
29 [Reatard लागत वसुली की क्षमता mone bi NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 के eee: की सवा मा का दिरता management services 100 
भदल को शिकायत के नरक की ae 
aed an ore वुती की 

वर्धाजत की निकासी 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जे ina त्र की. a oe a 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 13 14 

जल भराव के बत्र 3 Ree ee 
जल भराव के क्षेत्र ae 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Utai District :Durg Nagar Panchayat 


Extent of metering of water connections of 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oe bul Me 
pte of non revenue water (NRW) 200% 186 
Continuity of water supply 24 hours 
जल प्रदाय की निरंतरता ae nours _ 2° 
Efficiency in redressal of customer complaints of 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 07040 100 100 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली mee ae 2 
Efficiency in collection of water supply - related charges 9 
1-9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता a es 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल Wart 
Coverage of toilets 100.0% 400 100 
शौचालयों की उपलब्धता no 
Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता tee 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 109.0%6 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Ieee Na 
Quality of sewage treatment 
Extent of reuse and recycling of sewage 
2.6 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 22:22 NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
fava में लागत वसली 100.0% 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 100 
soled की शिकायतों के निराकरण की क्षमता की 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:02 NA Me 
100 


Coverage of water supply connections | 2५ 
1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 03:22 2 है 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 23160 e ce 
raed जल की मात्रा छत | oe 
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SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 4 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 10001 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ne A aa 
Extent of segregation of municipai solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ee 209 me 


3 Extent of municipal solid waste recovered é 
4 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ue Ue 27 


3.1 
3.2 
3.3 


37 उपभोक्ता की शिकायत के निशकरण की Pe | 0 
तिल कब वात मल बहुल की ee: 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network A 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 22025 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र आज; 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Visrampur District :Surajpur Nagar Panchayat 


Coverage of water supply connections 


% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार wee 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 1900 fo 
Extent of metering of water connections ५५ 
13 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100% ne a 


Extent of non revenue water (NRW) 

14 Rew जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20000 : 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 42000 si 

16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

© उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ba 

Quality Si ieee ges 100.0% 
Cost recovery in water supply services 

1.6 जल प्रदाय में लागत वसुली 20:03 
Efficiency zu collection of water supply - related charges 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets p 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 


Coverage of sewage network services 400.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ies 


Collection efficiency of sewage network . 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 20507 0 


Adequacy of sewage treatment capacity ५५ 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eee 


Quality of sewage treatment हा 
25 [प्रशोधित मल जल की गुणव 100.0% N 
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SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services पे 
3.1 ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 10:07 2० ane 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 00:25 100 100 
Extent of segregation of municipal solid waste vo = | [6 0०0 | 
33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण 00:00 190 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 100 100 


“. शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
wed ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ws 


3 Extent of cost recovery in SWM services 6 
8 letra कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ; dass ie 
. 41 
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3,7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 
*__ 1उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 8४ 


Efficiency in collection of SWM charges 
3.8 ठोस करा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on iandfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
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Name of Municipality :-Wadrafnagar District :Balrampur Nagar Panchayat 
ents | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
सूचक 
| am. | प्रस्तावित ¥ aay 2022-23 2023-24 
1 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
a al 
परत cae oh Sea 136 pd 
3 Extent of metering of water connections 6 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार as ie 
Extent of non revenue water (NRW) 4 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 200% ee 
जत प्रदाय की निरतरता 24 hous 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायत के नियकरण की वमला aa 
Efficiency nan collection of water supply - related charges é 
जल प्रदाय में लागत Teh की क्षमता 20:07 gs 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
saree की उपलब्धता 1000% 100 100 
Coverage of sewage network services 
22 मिल निर्मम नेक संवाओं की व्यपकता pe 
Collection efficiency of sewage network 
23 |मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% 130 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Hono be Ms 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 
Extent of reuse and recycling of sewage 
8 patie मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ack 
Efficiency in redressal of customer complaints 
28 िपभीक्ता को शिकायत के निरकरण की वमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 ।सिवरेज में लागत वसली की क्षमता peas NA me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
ORT कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100:0% 10९ 100) 
Efficiency of collection of municipal solid waste 406 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eae ee 190 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 6 
3 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्थकरण ore iad ie 
3 €xtent of municipal solid waste recovered 
4 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ane ” 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
8° शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer complaints 
“उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee doe 
Efficiency in collection of SWM charges 6 
© (ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:02 us e 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 6 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 19 20 
Incidence of water logging/flooding 6 
4.2 जल भराव के क्षेत्र 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव. 
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नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 जुलाई 2024 


क्रमांक एफ 5-4/2021/18.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ 5-4/2021/18 दिनांक 22-07-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव. 


Nava Raipur Atal Nagar, the 22nd July 2024 


No. F 5-4/2021/18.—Whereas the pre-conditions for release of grant to the municipal bodies as prescribed by 
the 15th Central Finance Commission require notification of the actual and targeted levels of service in respect of four 
basic civic services, namely (i) water supply (ii) sanitation including sewage water (11) solid waste management, (iv) 
storm-water drainage, and (v) Coverage of Water Supply (2427) in all Public/Community Toilets, now in compliance 
thereof the service level benchmarks for the year 2022-23 (actual) and self-determined for 2023-24 (targeted) for each 
urban local body as prepared on the online module developed by CEPT University Ahmadabad are hereby notified as 


follows, namely :— 


SERVICE LEVEL BENCHMARK AT A GLANCE (SLB) 
Financial Year - 2022-23 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ambikapur District :Surguja Municipal Corporation 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100: 
11% जल की उपलब्धता 135 Iped 
13. [Extent of metering of water connections 400% 7 fw 
जल प्रदाय SAR के मीटरीकरण की विस्तार 5 
Extent of non revenue water (NRW) a ae 
Continuity of water supply ge 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.5 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की eet Aenea ०७० | #*% 
Quality of water supplied 
Cost recovery in water supply services 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली 10252 
Efficiency in collection of water supply - related charges S008 fe 
जल प्रदाय में लागत वस क्षमता हा; 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल Watt 
Coverage of toilets 9% 
शौचालयों की उपलब्धता ee ” 
Coverage of sewage network services $ 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 109.0% 
Collection efficiency of sewage network é 
Ae जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity है 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ioe 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 180% 


nm 
iN) 


छा 


Extent of reuse and recycling of sewage 0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय॑ मात्रा 2 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वस 9910 
Efficiency in redressal of customer complaints 0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार है 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
Ret ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता है 

Extent of segregation of municipal solid waste 
3.3 'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 110: 22% 
Extent of municipal solid waste recovered 500% 400 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 0; 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 9 हि 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान rene ae Me 

Extent of cost recovery in SWM services of 
Se कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee 
Efficiency in redressal of customer complaints हि 106 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee 200 
Efficiency in collection of SWM charges हि 400 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee 222) 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 9 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र “00709 
[जल भराव के क्षेत्र ne 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhilai District :Durg Municipal Corporation 


co ed 
WATER SUPPLY SERVICES 

Lael 

| | 


Efficiency Au collection of water supply - related charges 90.0% 61 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


es WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


= 
° 
o 


= 
=] 
Oo 


D 
a 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
Coverage of sewage network services 

2.2 ।मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता emails a ae 
Collection efficiency of sewage network 

23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता pene 


Adequacy of sewage treatment capacity 5 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 1९:92 NA 
Quality of sewage treatment 
25 ।प्रशोधित मल जल की गुणव pe 2 0:020 me 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा anne Ne 
eeu ¢ ot recovery in sewage management 1600% 56 


z 
Pr 


N 2 Zz 2 


Efficiency in redressa! of customer complaints 
2.8 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 100 
Efficiency in collection of sewage charges . 
29 सिकरेज में लागत वसुली की क्षमता one Ne Ba 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services é 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार sno 100 100 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
2 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100:0/6 10? 109 
33 Extent of segregation of municipal solid waste y 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण one 120 100 
3 Extent of municipal solid waste recovered 
4 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय one ek 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
3.5 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ner ade 


Extent of cost recovery in SWM services 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली [00249 


3 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ie ane a 
Efficiency in collection of SWM charges 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ieee 
STORM WATER DRAINAGE हु 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 6 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 


Incidence of water logging/flooding a 
42 (जल भराव के क्षेत्र oe ! 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


we 
o 
wo 
on 


झट 


= 
io] 
Oo 


= 
= 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 


689 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-BhilaiCharoda District :Durg Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक 


am. | 
जल आपूर्ति सेवाएं 
०» 
19 मत collection Ey ee supply - related charges | | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets रु 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 


Coverage of sewage network services 
Sian कता को nie 


Extent of cost recovery in sewage management 
27 |सिवरेज में लागत वसुली 


ee 

feaiomeage a oe ल 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ea 

sei लास अप कलर argue Lia 

eee! 


EG 


2 
2 


2 
2 
3 
4 


2 


N 
a 


N 
o 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 100 
Efficiency in collection of SWM charges 6 67 

'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:03 df 
STORM WATER DRAINAGE हे 
वर्षा जल की निकासी 

4.1 Coverage of storm water drainage network 
| वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going णात्राती।॥ under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilaspur District :Bilaspur Municipat Corporation 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक 9242 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


nie —i—‘—sSSCiSY 
polyenes sae 
[2a | 
127 7 अप 
पक | so | ४०" | 
लि covets 
| & | 

70 


Cost recovery in water supply services 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली me 88; 


1.9 Efficiency _in collection of water supply - related charges 90.0% 
; जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eas 


| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


७ 
N 
~ 
rs) 


मल जल प्रबंधन 


| 


Coverage of toilets 
शौचालय की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of sewage network services 
22 मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ae ae eee 
3 Collection efficiency of sewage network 
'मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee 


24 मल जल के प्रशोधन बमता को पर्यपतता 170 172 
25 lr मल जल की oT 100 100 
26 प्रशोधित मल जल के पूर्नअपपोग की मात्रा 
27 Fea Ed recovery in sewage management 
उपगोकत की शिकायत के Hess 
See aia NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 Househoid level coverage of solid waste management services 100.0% 
* ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार pss 


ao 
ao 


= 
पट 
o 


= 
° 
Oo 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee I 
3 Extent of segregation of municipal solid waste a 
“3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे emo 100.0 2 ee 
3 Extent_of municipal solid waste recovered 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय enue 


1 
1 
1 
1 
1 


= 
2 
o 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
35 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:05 
Extent of cost recovery in SWM services 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली moe 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता cre 
Efficiency in collection of SWM charges 
38 ठोसकररा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eee 
STORM WATER DRAINAGE . 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 6 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 109: 2 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Birgaon District :Raipur Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100 0:6 a ae 
जल की उपलब्धता 135 Iped 78 79 
Extent of metering of water connections 6 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध i 
Continuity of water supply 
की ea 20 | 2e 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस्‌ 
Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत व की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 


Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ६ 
Collection efficiency of sewage network 6 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity है 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 10g 0% 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की ० 0228 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 200% 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ay 10045 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता y 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता once 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ° 


= 
co 


N 


NR 


>> 


1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
fee 
2.1 


w 
= 


Efficiency of collection of municipal solid waste 4608 
“seat ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste हा 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 00:92 

Extent of municipal solid waste recovered 30.0% 

Ret ठोस अपषिष्ट कचरे का पु cal 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 

Med ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ie: 

Extent of cost recovery in SWM services 

Rennes 


Fe | [0० 
alo}! aA | w 


Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
soled की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:08 5 ee पु 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 10a” : 5 
Incidence of water logging/fiooding हि [ps i. - 
जल भराव के क्षेत्र eee d 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Efficiency in collection of SWM charges 4 हि 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 90:07 | oe 


& wo 
a 0० 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chirimiri District :Koriya Municipal Corporation 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


am 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10a Or oe 
3 __ [Extent of metering of water connections ० ताकत 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Ape ee Ne bes 
गरराज्व जल की मात्रा ore | % | 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध ca c 
Cra fen jane 
Efficiency in redressal of customer complaints | os 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:0९ 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 108.0% ee 
Efficiency A collection of water supply - related charges हि जिओ 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 320 2028 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता हे 19% 
Collection efficiency of sewage network é 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0” Ne 
Quality of sewage treatment 6 
25 [प्रशोधित मल जल की गुणव esses me 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा anit ha 
27 Eien g oe recovery in sewage management 1000% jee ०9८. | 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mee ae ae 


Efficiency in collection of sewage charges कह NK 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:07 id bal 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 5 

ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 20008 2 
Efficiency of collection of municipal solid waste 3 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता a 

Extent of segregation of municipal solid waste गा 406 
Ret ठोस अपषिष्ट कचरे का YRS eee ae 


> 


2.2 
23 
24 


> 


> 


झट Zz Zz झट 


Np 
Loe) 


No 


© 


3.1 
3.2 
3.3 


3 Extent of municipal solid waste recovered "3 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 00:01 
Extent of cost recovery in SWM services 4 
Rea ah eau eens 
Efficiency in redressal of customer complaints 00 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता satus ag iis : 
Efficiency in collection of SWM charges कि का: 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 90:026 zi 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


at जल जलीत सारण तंत्र को. a 28:42 caer es 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ie हर 5 

Incidence of water logging/flooding हे P=, आओ 
जल भराव के क्षेत्र ne 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dhamtari District :Dhamtari Municipal Corporation 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक BUS 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


frome थकषण्िीालएएाकटटकहकहशकनश?नचश नध्ष्  ए््  छ 
ce 
—— 
—— 
19 पल ical collectio ie a supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


22 मल निर्मम seas Sst की व्यापकता | ० [| 
eee ee of pon network 
24 मलजल के प्रशोधन क्षमता की पर्यप्तता + 
25 ane, बल ened treatment 
26 प्रशोधित मलजल के पुर्नअपयीग की मात्रा 
27 Faas $ a recovery in sewage management 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता =e 
Efficiency in collection of sewage charges 


100 


i) 


EG 


> 


i) 
wo 
(0 
> 


> 


0 
N 
N. 
N. 
| 

7 


° > 


Np 


में ५5 0 
29 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:00 कर रे 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household ievel coverage of solid waste management services 4 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 20019 ine ie 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 
32 last ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता one 108 one 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 5 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण aie ie os 


Extent of municipal solid waste recovered 5 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पर्नउपय 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste है 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
36 लिस कचरा वन में सगत 
Efficiency in redressal of customer complaints हा 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:2४ 100 
Efficiency in collection of SWM charges कि 5 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता poe 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eee 
Incidence of water logging/flooding 
42 [जल भराव के क्षेत्र gee ‘ 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Durg District :Durg Municipal Corporation 
| ents | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर... प्रस्तावित सूचक bibles 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water Sy i ply connections 5 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का Toe ee 
Per See ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 22 2206 isis ee 
Extent of metering of water connections 100.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार suk 
Extent of non revenue water (NRW) 4 
1४4 गैर राजस्व जल की मात्रा छ्तद्ध 20.0% 


Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 


1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Ud 


Cost recovery in water supply services 
; जल प्रदाय में लागत Fy 
1.9 Efficiency Aud collection of water supply - related charges 
हे जल प्रदाय में लागत वसु क्षमता 
हज WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 
: शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
j मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
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6 0, 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% ‘a 
Adequacy of sewage treatment capacity of 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0 
Quality of sewage treatment 
25 प्रशोधित मल जल की गुणव ee 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% A NA 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय॑ मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 
[उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


29 Efficiency in collection of sewage charges 
“ator में लागत वसुली की क्षमता 


3. 50.10 WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Extent of municipal solid waste recovered 


Household level coverage of solid waste management services 7 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार aad 10 om 
Efficiency of collection of municipal solid waste * 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता (000% 190 95 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 97, 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 400.0% age 109 
0, 

3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का assay 80.0% 10 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 

35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान apace 


n|2 : 
Ife 
w z= 
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oO 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली one 


Efficiency in redressal of customer compiaints 9 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20702 100 100 
Efficiency in collection of SWM charges 6 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता ee 1 


वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 26000) 


Incidence of water logging/flooding 
42 जल भराव के क्षेत्र oe 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Jagdalpur District :Bastar Municipal Corporation 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


am. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% te ae 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 92 /221 ure 
Extent of metering of water connections 5 a ७,11६ 
जल प्रदाय HAGA के मीटरीकरण की विस्तार 100:0% NA NA 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 200% at abe 
जल प्रदाय की निरंतरता ea hours ir Sas ey 
Efficiency in redressal of customer complaints 100. | 160 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 08 100 100 
18 Cost recovery in water supply services 
; जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency ean collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


58 
Coverage of toilets 
21 ।शौचालयों की उपलब्धता * fic iets 


Coverage of sewage network services 


22 मलनिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता as me 
Adequacy of sewage treatment capacity of 
4 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता nO ae 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत वसुली 


2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण को क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:28 NA Me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3 Household level coverage of solid waste management services 94 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100:0% ie 100 


| & | 

बम eee 
STORM WATER DRAINAGE हु 

Lea 

ts 

| = 0 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Korba District :Korba Municipal Corporation 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 


Pa जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100% i 
3. [Extent of metering of water connections हूँ 7 | ४ | 
जल प्रदाय PAG के मीटरीकरण की विस्तार donee ad 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 200% ee 20 
जल प्रदाय की निरंतरता ee nour 
Efficiency in redressal of customer complaints ea 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 3200 oA foe 
जल प्रदाय में लागत वसुली 10070 
Efficiency_in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत ay क्षमता % 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 4 
'शौचालयों की उपलब्धता 100:0%8 
22 Coverage of sewage network services eH i; ed 
““ मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जत Sea संध बमत 1000% 
Adequacy of sewage treatment capacity % 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ene al oa 
Quality of sewage treatment 9 
प्रशोधित मल जल की गुणव 100:0 
Extent of reuse and recycling of sewage ४ 
प्रशोधित मल जल 200% 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 100;0'% 
28 (Efficiency in redressal of customer complaints Bo 08 
“ [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pret 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ba NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ह॒ ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2५ 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste +066% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता i 
Extent of segregation of municipal solid waste 7 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0% 
Extent of municipal solid waste recovered i 
शहरी ठोस outer 8008 too | 1०% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिए्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:0% 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100.0% “ - 
Efficiency in redressa! of customer complaints ५५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 190 ne . 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 1225: a ue 
STORM WATER DRAINAGE a 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 19070: ae 40 
Incidence of water logging/flooding ‘4 | > oP 
जल भराव के क्षेत्र 70020 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Raigarh District :Raigarh Municipal Corporation 


वर्तमान स्थिति 
a प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Wel Wald कनेक्शन का विस्तार 00068 ee ai 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 122 28 
3. |Extent of metering of water connections 9 we. il) a 
जल Weld कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.206 . 2 fe fs 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध eee a es 
जल प्रदाय की निरंतरता a4 hours #0 | ao 
Efficiency in redressal of customer complaints | ce] we | 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Quality of water supplied 
Cost recovery in water supply services 
*_ [se vag में लागत वस॒ली ee 3 = 


Efficiency Pl collection of water supply - related charges ५५ 
*> (जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 23222 i 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets : 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 
Coverage of sewage network services 
2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 


Collection efficiency of sewage network हि 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% 


100 


a [a 
©o | 00 


2.1 
2 


00 
NA 
NA 


2 
> 


Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ee Ne 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणव Ne WA 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के की 2; NA Ne 


28 सिपभीक्ता को treats निरकरण की t 
9 सिवा मे नाव ता जी की eer sewage charges NA NA 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

| to 
ee en 200% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 10५2 af 
जल मराव के बेर ens 4 | ४३ 
जल भराव के क्षेत्र 00% 4 ‘ 


Note : N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Raipur District :Raipur Municipal Corporation 
| rte | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित खूपक करा 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


577 आन लन्‍थथ थिन्‍थथ 
cota जल थी cy 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 6 
16 _ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pau ae 
7 Quality of water supplied 


Cost recovery in water supply services हि ae 
1.5 जल प्रदाय में लागत वसूली ee 2 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 6 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20278 ie 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 मल निर्गम teat सैवाओं की व्यापकता 
24 मिल तक er rae mia 
25 a, a ear treatment 
© प्रशोधित मल जल के पूर्नअपयोग की मात्रा 
Easel of गत recovery in sewage management 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ids 
Efficiency in collection of sewage charges of 
29 ।|सिवरेज में लागत aget की क्षमता ve 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services > 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार AGO Oe pee we 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 200१5, 
“2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ie te? 
Extent of segregation of municipal solid waste % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण eee “ m 
Extent of municipal solid waste recovered 3 


Coverage of storm water drainage network 


= 


a! 
4, 
ql 
al 
4a 
a 
श्र 
q 
al 
BS] 
% 


100.0% 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


4.2 0.0% 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:00 199 8 
3 Extent of cost recovery in SWM services 3 
© ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसूली ss 
Efficiency in redressal of customer complaints 
at पभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ees 
3 Efficiency in collection of SWM charges हा 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tach की क्षमता es ae i 
STORM WATER DRAINAGE 7 
वर्षा जल की निकासी 
a 


wo 
oO 
b 
a 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rajnandgaon District :Rajnandgaon Municipal Corporation 
ete | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक SRS 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections है | 8०0० | ४&। 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:96 = 
Per cap ita supply of water 126 
प्रति जल की उपलब्धता 135 Iped 126 130 
Extent of metering of water connections ९ 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 0050: | _ ० | 
Extent of non revenue water (NRW) 4 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध entre 1 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 5010 ae 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता पा 


Quality of water supplied s 

प्रदाय जल की गुणव sae 
Cost recovery in water supply services ४ 

जल प्रदाय में लागत वसुली 100.0% 
Efficiency nen collection of water supply - related charges ४ 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 10448 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


2 
16 
2.0 
100 
31 
53 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 199:0 78 190 100 
Coverage of sewage network services 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता igo” 
Collection efficiency of sewage network 
23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Wee me 


Zz 


Adequacy of sewage treatment capacity A 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ag Nes 
Quality of sewage treatment . 

25 [प्रशोधित मल जल की गुणव ५. Manes NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 

26 !प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा as 1२९ 

27 शिविर Fd sic recovery in sewage management 400.0% 


2 


Zz = 


Efficiency in redressal of customer complaints 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ot 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता ans NA a 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


110प8९॥016 level coverage of solid waste management services is 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ine 1 ” 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste é 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ovata ig 108 
Extent of segregation of municipal solid waste é 

33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 22: 109 200 


Extent of municipal solid waste recovered 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय one a 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली NOOO 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 
3.7 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aceite ids 
3 Efficiency in collection of SWM charges ५; 
2 ठोस कररा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eee a8 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 6 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee ue 
Incidence of water logging/flooding 4 
42 [जल भराव के क्षेत्र oe : 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Risali District :Durg Municipal Corporation 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक Re 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 5 
| (जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:0% 5 


5 
Per has ita supply of water 
1.2 प्रति जल की उपलब्धता 135 Ipcd 49 55 


Extent of metering of water connections % 
13 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार aoe 3 
Extent of non revenue water (NRW) 4 
1-4 गैर राजस्व जल की मात्रा :छ ance 39 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 210 20 


16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ous 
Quality of water supplied 100.0% 


wo 
on 


2.0 


० on 
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Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 


a 
Oo 


1.8 100.0% 


| 
oO 
= 
=] 
o 


में ms 0, 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता oe | | tm 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 


22 Coverage of sewage network services 
“£ ।मलनिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
3 Collection efficiency of sewage network 
‘~ मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
Hel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
* [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 
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34 शाह ठोस of vee oe ecovered 400 - 400 
Efficiency in collection of SWM charges 
© [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता | _ ४८ | 


STORM WATER DRAINAGE 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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701 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


Name of Municipality :-Ahiwara 


am. | प्रस्तावित सूचक 


1.1 
1.2 


= 
wo 


Extent of non revenue water (NRW) 


14 |मैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्धभ 
1.5 Continuity of water supply 
; जल प्रदाय की निरंतरता 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

जल की गणव 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 


1.8 
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1 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल जल प्रवधन 


2.1 
2.2 


23 Collection efficiency of sewage network 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 
° [Aer जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
25 Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की गुणव 

Extent of reuse and recycling of sewage 

2 [penta मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

*__सिवरेज में लागत वसुली 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2 Efficiency in collection of sewage charges 
~ 1सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


N 


N 
“| Oo 


Extent of segregation of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


3.1 
3.2 
3.3 


3.4 


ow 
02 


3.5 
3.7 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


3.8 


Incidence of water logging/flooding 


42 |जल भराव के क्षेत्र 


District :Durg 


WATER SUPPLY SERVICES 
| 


Efficiency_in collection of water supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of sewage network services रे 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Nagar Palika 


Nn 
wo 


on 
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wf] oa 
छ © > 
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24 hours 2.28 
100.0% 100 100 


, 100.0% 
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Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
Red ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste गा 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100-0 Me 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100:0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभ्नोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Coverage of storm water drainage network | ६4 | 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 70 
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Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Akaltara District :JanjgirChampa Nagar Palika 


Laos | —-- वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


a 
जल आपूर्ति सेवाएं 
ae 
pe 
pe 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 eae eer onan a oe re ee 
23 [oes पे 
24 (aes Gehan shea fh dot 
23: : पाला की Aeareal के Peres 10० 100 
2.9 fee मे लागत ताली को ला sewage charges 90.0% 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
poe 
31 cla की की 1224 management services 
pene of DOLE. aS ecovered 400 100 
eee सदन 100.0% 
36 लिस कचरा प्रबंधन मेलागत वसूली 
30 [ited wa crm वे का 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 
4 Ge रत लय 10०0% 
4.2 spl Sahib water logging/flooding 1 i ae el 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की धोषणा 


Name of Municipality :-Arang District :Raipur Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| aw. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
al 
=< 
Etcengy en! collection Ee a supply - related charges | co | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


La 
उपभीकत की शिकायत के निरेकरण की [see 
सिवा मी लागत वसा को he sewage charges NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2 
> 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste | t00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20:05 100 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ah | | 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय pone 200 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste हैं 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Ago be 


= 
५3 
Oo 


Efficiency in redressal of customer complaints 07, 
पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee ve 


Efficiéncy in collection of SWM charges दे 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता pes Pe i 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 

वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब Tee ee = 
Incidence of water logging/flooding is 

जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 23002 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-BadeBacheli District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 


| eee | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ra प्रस्तोतित Gh al 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाव कनेक्शनका विस्तार e | 4 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 43 2 
Per oe ita supply of water 7 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 1900 Oh i 
Extent of metering of water connections of 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार altel 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध oe 
coe 
Efficiency in redressal of customer complaints हि | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 22:02 
Efficiency cn collection of water supply - related charges है | _ 6८4 | ७६४ | 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता Bones 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल Was 
Coverage of toilets 
21 | gral की उपलब्धता 100.0% 138 
Coverage of sewage network services 
2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 109:026 


0 
Collection efficiency of sewage network ५ 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता tga Me 


Adequacy of sewage treatment capacity हि 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 


Quality of sewage treatment 

25 [प्रशोधित मल जल की गुणव 100.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 

2.0 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 200% 
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(४ | 
Zz Zz 


Zz 
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Extent of cost recovery in sewage management i 

सिवरेज में लागत वसुली ween 
Efficiency in redressal of customer complaints é 

28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता one 


Efficiency in collection of sewage charges 
29 '!सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 


50110 WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 5 
3.1 ठोस कररा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 1207 we 


nN 
E 


NA 
NA 
2 
NA 


= 
Oo 
i) 


33 ener cone कचरे कण oes 100.0% - 100 100 
Pe of ee evens recovered 80.0% 400 
oa ee 100.0% ७ 


3 Efficiency in redressal of customer complaints 6 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eons isi 
Efficiency in collection of SWM charges 

3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता wee 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


= 
i=] 
o 


63 


05) 
pare 


Coverage of storm water drainage network % 
41 1वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% pw | 45 
Incidence of water logging/flooding हि a 
42 [जल भराव के क्षेत्र oon | 0. | 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bagbahara District :Mahasamund Nagar Palika 
erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ee 2022-23 2023-24 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 46 
Per अंकित ita supply of water 
Extent of metering of water connections 100.0% A 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ५ 

32 

5 
92 
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ks) 
sal 


WATER SUPPLY SERVICES 
0 
1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार as | ae 
1 
| 
Extent of non revenue water (NRW) a 
4 [गैर राजस्व जल की मात्रा छत ene 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता ee hours 7 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bats 


125 
NA 
30 

2.5 
95 


~I 
a 


10) 


i=) 


=a fafa 
1० | @ | w~N 


Cost recovery in water supply services | 
2 (जल प्रदाय में लागत वसुली oe 
Efficiency an collection of water supply - related charges 6 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20:07 | eer | 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets of 
21 | ghaeat की उपलब्धता eee oN 
Coverage of sewage network services 5 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता jogo Sa 
Collection efficiency of sewage network 


a 


23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता neue 

Adequacy of sewage treatment capacity ‘ 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00:26 5 2 
25 Quality of sewage treatment 100.0% A NA 


प्रशोधित मल जल की गुणव 

Extent of reuse and recycling of sewage 

“2 1प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयं मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली 

2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
“ [saute की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

29 Efficiency in collection of sewage charges 
~ __|Rrako में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


20.0% 


100.0% 2 
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Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


100.0% 


= 
oa 
oO 


3.1 100 


100.0% 100 


100.0% 


= 
So 
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3.3 100 


w 
nN 


3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 80.0% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste i 
35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% A NA 


Extent of cost recovery in SWM services 
© [ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली 

7 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ON कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Baikunthpur District :Koriya Nagar Palika 


ents | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
mle 2022-23 2023-24 
Coverage of water supply connections 


: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 43 
(8 


Continuity of water supply 2 


जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 20 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


1 


1 


~ 
nN 
N 
a 


Zz 


2 
1.3 


1.4 
1.5 


Efficiency in redressal of customer complaints 


0, 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 13340 ४ 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणव ee : 
Cost recovery in water supply services लि 55 
जल प्रदाय में लागत वसुली 00:07 हो 
Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 32928 56 रे 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

शौचालयों 10, 
शौचालयों की उपलब्धता ae me so 
Coverage of sewage network services 


मल जल प्रबंधन 
2.2. मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 


= 


= 
~ 0) 


5 
3 
5 
5 


18 
1.9 


21 Coverage of toilets 


Zz 
> 
z झट z 


3 Collection efficiency of sewage network 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee me Ma 
Adequacy of sewage treatment capacity ‘ 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ingen Ne 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 10003 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 


6 
27 Extent of cost recovery in sewage management 


; सिवरेज में लागत वसुली 100.0% 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 4 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 92 9 


Efficiency in collection of sewage charges é 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता aoe ve bi 
10 


N 
o 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन दे 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Boe 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 209:2/ | 22 
Extent of municipal solid waste recovered 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु oe ane 


3.1 100.0% 100 10! 


= 
to] 
Oo 


100 


४ 


Uz] 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Ti 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली 10970 38 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभॉक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2007 ey 220 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 32 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हें 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 1000# 


Incidence of water logging/flooding % 
जल भराव के क्षेत्र 295 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Balod District :Balod Nagar Palika 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


4... |WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


a a 
eam ee ae ae a 
Rmace mone 
18 की निरतरता 2० 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

17 प्रदान जल थी तो 
19 leah में लागत collection की oS supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल AT WaT 


22 मल निगम नेटवर्क fast को व्यापकता 
24 मिलजल के प्रशोथन क्षमता की पर्यापतता 
25 ae ae penne treatment 
2. Feil Fd गत recovery in sewage management 


Efficiency in redressal of customer complaints 
26 उपभोक्ता की शिकायतों के निशकरण की क्षमता eee 100 


Efficiency in collection of sewage charges é 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता peers ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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36 विस कचरा प्रबंधन मे लागत वसली | ४ 


Efficiency in collection of SWM charges 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 14% % 


STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ‘ 

41 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ees oe 
Incidence of water logging/flooding % 

42 [जल भराव के क्षेत्र 0020 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-BalodaBazar District :BalodaBazar Nagar Palika 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
ja प्रस्तावित सूचक ae | | ae, 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता ee nour 

Efficiency in redressat of customer complaints 5 

16 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 96 
7 Quality of water supplied 07, 

है प्रदाय जल णव 


Cost recovery in water supply services 2 

18 |जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 15 16 
Efficiency an collection of water supply - related charges % 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता ee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


शान lle 100.0% 100 100 


Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ne 
Coilection efficiency of sewage network 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ey 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 000४९ 
Quality of sewage treatment 5 
25 ।प्रशोधित मल जल की गुणव , soe 
Extent of reuse and recycling of sewage 
“2 1प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.22 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 ae 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
* [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 
(ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
32 1शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 109.0% 0 160 
Extent of segregation of municipal solid waste ९ 
3.3 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण oe 
Extent of municipal solid waste recovered 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 27222 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste है 
“शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान (20:27 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 10.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pu 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता nae 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Balrampur District :Balrampur Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

Set ear का विरतर 1000 el ee as 
Per eke ita supply of water 
Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

44. |EXtent_of non revenue water (NRW) areas 
गैर राजस्व जल की मात्रा BK 2 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता ea hours #0 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत Tah 1202 f 

1 


Efficiency_in collection of water supply - related charges 5 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
Graces aa @ आपका See 
= 
Se यदल  [ ध 
a9 extol के ae recovery in sewage management 


9 Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार i 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 400 bay 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता डर: 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste हर 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण oe me 
3 Extent of municipal solid waste recovered of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय॑ one i 22 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 है 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 22:28 NA hai 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee | wo | 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE : 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र ee Ps | » | 
Incidence of water logging/looding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता one | #% | * 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bemetara District :Bemetara Nagar Palika 


| ete | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ra प्रस्तावित सूचक ae 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 74 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 109:0% a 
Per bs ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 133. pce 102 104 
3 Extent of metering of water connections é 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eae 
Extent of non revenue water (NRW) ५५ 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध v is 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता ee neue =o 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 हि 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pou 2 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 10 
Cost recovery in water supply services fs 
जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 21 22. 
Efficiency Au collection of water supply - related charges हे 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eat 8 ag 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल Set WAT 


* 


Efficiency in redressal of customer complaints 
28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 


Efficiency in collection of sewage charges 6 
S [सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 20.0% mm 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार हा 

3 Efficiency of collection of municipal solid waste 5 

32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Ae 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 

33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण dee 
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3 Extent of municipal solid waste recovered 

4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ane 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste हु 

35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 11007 Ms 
Extent of cost recovery in SWM services 

3.0 (ठोस कचरा प्रबंधन में लागत बसुली ee 
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37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 


Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरो प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता a4 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhattapara District :BalodaBazar Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक | rte | 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per is ita supply of water 
जल का उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 
Continuity of water supply 
j जल प्रदाय की निरंतरता 
1.6 Efficiency in 18018554| of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणव 
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100.0% 


= 
im] 
ao 


1.7 100 


Cost recovery in water supply services 3 

1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 23 25 
Efficiency an collection of water supply - related charges 3 

ee जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 0:08 ae 22 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 
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to] 
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७2 
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2.1 100.0% 
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Coverage of sewage network services 
मल Prin नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 1020९ 
3 Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 45228 Mm 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 20020 N 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणव 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
न सिवरेज में लागत वसुली 

2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


2.5 , 100.0% 


20.0% 
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2.6 
100.0% 
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90.0% NA 
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Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 22040 20 22 १00 


ow 


NO 
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Efficiency of collection of municipal solid waste 


32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 2050 = ue 
34 abel of la ll eee ecovered 100 100 
1 fears परत रण दी 100 


Efficiency in collection of SWM charges 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


wo 
की 
a 
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3.8 90.0% 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


41 100.0% 


qo 
ag 
42 
as 

Da 

3 
29 

है 2 
5 

m 


4.2 0.0% 


N 
| 
| 


712 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bijapur District :Bijapur Nagar Palika 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
fa प्रस्तावित सूचक eae” eee |. vara 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections a a ४६0 | 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 4 22071 af 
Per conte ita supply of water | 59 | 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1222५:03% | co 
Extent of metering of water connections 5 ae 
जल प्रदाय कनेवशनों के मीटरीकरण की विस्तार 109-0% ne 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
14 [गैर राजस्व जल की मात्रा oe द्ध ae ca 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 251ी0पाडे 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 31248 


21 

5 

92 

Quality Sr la 00 
25 

38 


C 


5 रह 
०० 


3 
1 


0 


Oo 


is 
q 
a 
a 
a 
al 


Cost recovery in water supply services 4 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 1 130 


Efficiency Au collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत ay क्षमता i 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


eee 

24 मिल जल के aater शत मी पर्दा 
NA 
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Extent of reuse and recycling of sewage é 

26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 
Extent of cost recovery in sewage management 

27 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 

2 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nee 

Efficiency in collection of sewage charges a 

29 [frava में लागत वसुली की क्षमता 0:02 : 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


= 
nn 


Zz 


| 
Zz © 2 


3 Household level coverage of solid waste management services ‘s 
1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार AO in 4 
Efficiency of coilection of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 ioe 
33 Extent of segregation of municipal solid waste ५ 
“te ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण a 309 302 
Extent of municipal solid waste recovered 
3.4 'शहरी ठोस satis कचरे का पर्नउपय 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
35 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान pees 
Extent of cost recovery in SWM services 
36 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 12020 10 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक़्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 | ोढ me 
: 9 


a 


Efficiency in collection of SWM charges 
3.8 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की शमता 3 
STORM WATER DRAINAGE है 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


0.0% 


N 


5 b 
Le 
nN 


| 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 713 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Champa District :JanjgirChampa Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 
1 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections aa 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 
12 जल की उपलब्धता 113 66 
43. |Extent of metering of water connections 4000% Cn पंप 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार i 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा 6 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours ; 
Efficiency in redressal of customer complaints 80117 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
Quality of water supplied 6 
प्रदाय जल 12258 
1.8 जल प्रदाय में लागत वस 100.0% 


Efficiency_in collection of water supply - related charges 6 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 90.0% u 
| 2 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 5 
शौचालयों की उपलब्धता oui 
: = 2 अआक 


22 Coverage of sewage network services 
& मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ae NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता JO 0 NA NA 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव gine 
2.6 


Extent of reuse and recycling of sewage 


0, 
प्रशाधित मत जल eer की 2००5 ४ | ४ 
Extent of cost recovery in sewage management 
*” |सिवरेज में लागत a eee 
28 _ (Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता २ 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 14306 ba me 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार के 
3.2 [Efficiency of collection of municipal solid waste 400/0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता i 
Extent of segregation of municipal solid waste 3 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण 100:0% 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय de 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste _ 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:0/6 Ne Mw 
Extent of cost recovery in SWM services 3 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee 
3 Efficiency in redressal of customer complaints a 3 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता |; . 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee ve #6 
STORM WATER DRAINAGE है 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cis oe a 
Incidence of water logging/flooding ० 
जल भराव के क्षेत्र Oe : ‘ 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


714 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-DalliRajhara District :Balod Nagar Palika 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
fa प्रस्तावित सूचक कराकर | ome | vo 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 3 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100/0% 1s a 
Per phe ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता oes 
Extent of metering of water connections 6 
13 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ms 
Extent of non revenue water (NRW) é 
गैर राजस्व जल की मात्रा ;छत द्ध mee es 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.5 3.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mes 
Cost recovery in water supply services 3 6 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली ven ie 


Efficiency Pu collection of water supply - related charges 6 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20:08 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 
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Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता each df 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 ।सिकरेज में लागत वसुली की क्षमता 30:01 me is 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Efficiency in collection of SWM charges 5 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20078 ve 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 

41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 32008 
Incidence of water logging/flooding a 

42 जल भराव के क्षेत्र eee i 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dantewada District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित ae 90 2202 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply < ply connections i an io 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 020 22% a a6 
प्रति जल की उपलब्धता 122 los bie 
Extent of metering of water connections हि पु 
जल प्रदाय PARA के मीटरीकरण की विस्तार apes a 
Extent of non revenue water (NRW) é 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 20.0% =P #0 
Continuity of water supply 
Efficiency in redressal of customer compiaints | ws 
उपभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aaa 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 100 
Cost resi in wae 100.0% 26 30 
Efficiency Al collection of water supply - related charges 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae ee ie 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 100.0% 100 
| sine की उपलब्धता inte 
Coverage of sewage network services 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 
Collection efficiency of sewage network 
2.3 loa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100:0% 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता moan Me 
Quality of sewage treatment 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ees be 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 'सिवरेज में लागत वसली 100.0% 11 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
28 | gould की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 153 190 
Efficiency in collection of sewage charges 7 
सिवरेज में लागत cach की क्षमता 90:09 NA NA 
3 SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services é 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 109:0#९ OF ad 
Efficiency of collection of municipal solid waste 7 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee 100 a0e 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 4 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्शकरए 100.0% 100 100 
Extent of municipal solid waste recovered a 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Ne NA 
3 Extent of cost recovery in SWM services हर 
Efficiency in redressal of customer complaints 
Efficiency in collection of SWM charges 


Zz 
P 


Zz 
> 


> 


oO 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network गा 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 10008 30 a 
जल भराव के क्षेत्र ove 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dipika District :Korba Nagar Palika 


ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


4... [WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


10 
> Zz 
5 च्च nN cad 


Coverage of water supply connections | 
1.1 gaya कनेक्शन का विस्तार ee : 
Per oe ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 1900 4 


13 Extent of metering of water connections 100.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार pas 
14 Extent of non revenue water (NRW) 
“Prue जल की मात्रा ed द्ध 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 


20.0% 


oa 
o 


24 hours 


> 
b 2 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20.01 100 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गणव 100.0% 10 100 


18 Cost recovery in water supply services 
“_ (जल प्रदाय में लागत वस्‌ 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता oe 0G 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
| 2 | मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
*___1शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of sewage network services 


100.0% 


+ 
a 
| 


100.0% 


= 
दा 
Oo 
= 
oO 
oO 


> 
PA z 


0, 
2.2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 
Collection efficiency of sewage network ० 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% A N 
Adequacy of sewage treatment capacity हि 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
Quality of sewage treatment 
25 ।प्रशोधित मल जल की गुणव , 100.0% 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 200% ij A 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत वस्‌ 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता pen 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


80.0% 


sks Zz za Zz 
z 
> 


Zz 
* 
= 
* 


Household level coverage of solid waste management services पे 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ue 200 100 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste | 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता oe 100 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण eee es as 
Extent of municipal solid waste recovered ९५ 
3.4 'शहरी ठोस अपषिए कचरे Hi GIT 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
3-5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Ie 8 “ 
36 Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


3 Efficiency in redressal of customer ०00111715 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 12344 
Efficiency in collection of SWM charges 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae 


~I 
0) 


00 > 
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oO] an 
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42 
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35 

ao 

a 
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डर 
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Coverage of storm water drainage network 4 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 10906 
Incidence of water logging/flooding 6 

जल भराव के क्षेत्र a 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dongargarh District :Rajnandgaon Nagar Palika 
ete | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 

a प्रस्तावित सूचक Se 2022-23 2023-24 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water aes ply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का 10970 


90 
w 


D N = 2 00 
3 o|]* os 
nm fa 
a w > 


Per oe ita supply of water 
प्रति जल की उपलब्धता 135 Iped 


13 Extent of metering of water connections 100.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 2 
गैर राजस्व जल की मात्रा Bd द्ध ae 


Continuity of water supply 
18 |जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 


16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता an 


Quality of water supplied न 
प्रदाय जल की गुणव 88278 


Cost recovery in water supply services 
18 जल प्रदाय में लागत वसूली es 
Efficiency Au collection of water supply - related charges 3 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता age 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल It Way 


> 
Zz 


a 


sph 


1 


i=] 
= 


0 


o 


| 
+ 
o N 
oa n 


Coverage of toilets 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
| सिवरेज में लागत वसु 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 
salad की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


3p 
5) 


o 
bh 


80.0% 


26 Extent of reuse and recycling of sewage 
| 1००७ fe 
| som 


2.9 90.0% 


pay 
= 
Zz 
हर 


1 शिकायत के निशेकरण की 10० 


Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20.0% 


3.8 


a a 
= 
rc 
as 
कड़े 
Da 
Sa 
$9 
> 
बट 
B 
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Coverage of storm water drainage network a 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 19200 
Incidence of water logging/flooding ४ 

जल भराव के क्षेत्र 8 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gariyaband District :Gariyaband Nagar Palika 
ete | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ra प्रस्तावित सूचक अर की 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


nie —s—sSCsSY 
ee 20.0% 
पक alerted 400 


Efficiency _in collection of water supply - related charges 


fo 
nn a 


100 
43 
65 


1.9 _ जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता oe कि 
za 
मल जल प्रबंधन 
ee क आछ 
24 [Reg ete पता शो पाता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Efficiency in redressal of customer complaints हे 
3.7 |उपभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 
3 Efficiency in collection of SWM charges 4 
38 [ठ्रेस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 6 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eee ae 
Incidence of water logging/flooding é 
42 जल भराव के क्षेत्र le 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-GobraNavapara District :Raipur Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


am. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
a 
Snr Reread के Heer 
Lee 
मल जल प्रबंधन 
22 [eee सवा को onan लक अ 
Rose g bel recovery in sewage management 
Efficiency in collection of sewage charges 0% 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


सिवरेज में लागत वसुली की 
Household level coverage of solid waste management services é 
3.1 ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ees 100 ee 
00 


2.6 


2. 


nN 


N 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste m 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.0% 1 100 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 400 on ian ag 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 


oie ieee ohne नि er 
36 लिस कलर रन मे जगत वसली 
2  शिका गति ४8० | | ० 


3 Efficiency in collection of SWM charges 
38 तोस करो प्रबंधन मे लगत वसूली को oe 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 100.0% 10 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


w 
ao 


= 


° 
g 
s 
; 
: 


EE 


42 


720 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Jamul District :Durg Nagar Palika 


। स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक Se 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections a 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार meee a 
Per ote ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता lees 
3 Extent of metering of water connections ‘i 
Extent of non revenue water (NRW) 
eee 20.0% 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 2106 हक 51 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nee 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली ee a 
Efficiency Au collection of water supply - related charges ४ 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता oe a = 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल Met Way 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of sewage network services 
2.2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 


Zz 
= 


मल जल नेटवर्क को संग्रह aT 48204: 
24 मितजता के पशादन कमता की परत ५ 
26 ain as lig - Eanes aes sewage NA 


Extent of cost recovery in sewage management ५५ 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 


Efficiency in redressal of customer compiaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80-02 100 100 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 [सिवरेज में लागत वसली की क्षमता eds es 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


N 


> 


2 


Zz 


| 
Zz 
| 


3 Household level coverage of solid waste management services é 

3.1 ठोस aaa प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eee ape 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste of 

32 (हरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 108 10 
Extent of segregation of municipal solid waste ० 

33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 02220 100 128 


Extent of municipal solid waste recovered 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नउपय aoe es 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% Me 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tach ee 2 42 
Efficiency in redressal of customer complaints 
at उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 
Efficiericy in collection of SWM charges 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता aba aie 
STORM WATER DRAINAGE हु 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network é 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 22100 


Incidence of water logging/flooding ५५ 
42 (जल भराव के क्षेत्र poe 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-JanjgirNaila District :-JanjgirChampa Nagar Palika . 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| सक्र. 
WATER SUPPLY SERVICES 
i 
<a 
feed 
Efteene) sn eol collection ee ae supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
Coverage of sewage network services 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:096 a _ |॥ 
3 Coltection efficiency of sewage network 
° मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता sore? 


iS) nN 
छा w 
2 
> 


Adequacy of sewage treatment capacity 
24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100:0% a ne 
Quality of sewage treatment 
‘ प्रशोधित मल जल की गणव 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
20 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 2008 Me ee 


; 


Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली eee : 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Ks 


27 
8 


2 


| 28 | 
किक मेला eae 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ze ठोस कचरा प्रबंधन 

कलर प्रकीय की सी का aa management services 100.0% 100 
3.3 बाहरी ठोस अर का की २018) 9306 100.0% 100 100 
3.4 जहर ठोस अपर कमर का जि recovered 80.0% 100 100 
35. तट ay सका जनक ores ever 100 0% NA 


3 Efficiency in collection of SWM charges 
8 ate कच्रा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता ae 


Re STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4 


Coverage of storm water drainage network 5 

41 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100 0/8 ine 
Incidence of water logging/flooding 6 

42 जल भराव के क्षेत्र ५107 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-JashpurNagar District :JashpurNagar Nagar Palika 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर. | प्रस्तावित सूचक 10000 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


emf 
sist जल की sivas 
newton ames z 
18 जि परदाय की ea 
4.6. (Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

a ae 
19 ails गे लगन collection g ee supply - related charges 4. 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


= 
A 


© 
“I 


w 
a 


3 
1 


100 


| 


28 
5 
92 
00 
29 
4 


> 


Coverage of toilets 0, 
21 ।शौचालयाँ की उपलब्धता 10079 12% 
Coverage of sewage network services 
22 मल twin नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee | oS 
3 Collection efficiency of sewage network 5 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 5 
2.4 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 

Quality of sewage treatment हे 
25 ।प्रशोधित मल जल की गुणव .._100.0% 

Extent of reuse and recycling of sewage ay 
7 प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा 20.0% 
27 aie g लगा recovery in sewage management 100/0% 


8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
[उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mie 


Efficiency in collection of sewage charges हर 
29 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ee bal 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


| 
Zz 7 झट झट Zz Zz 


00 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
97 


2 


> 


w 
ao 
w 
a 


: 


. | Efficiency in collection of SWM charges 7 
2 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ead 26 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 100.0% 24 
Incidence of water logging/flooding é 
42 जल भराव के क्षेत्र oe | oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kanker District :UttarBastarKanker Nagar Palika 
। स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am प्रस्तावित सूचक piel 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 3 
जल प्रदाय कनेवशन का विस्तार 109/088 a a? 
Per Be Us ita supply of water 
Extent of metering of water connections 6 
13 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध पक 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता | epnels 20 oi 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae, 
7 Quality of water supplied 100.0% 100 a0 
Cost recovery in water supply services 7 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली 11078: pe 


Efficiency mn collection of water supply - related charges 5 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20.0% 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


23 मिल जल नेट की के ४) 
24 मिल जल के पशोरन sea परोफत के 
27 fae g sii recovery in sewage management 1 
28 डिपमोदता को शिकायत के Pars 2 
29 Rene मी लागत बेल की ता charges 90.0% NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


4 
yy 
q 
q 
al 


Nn 
an 


| 


nN 


N 
vere 


No 


Zz 
> 


z 
> 


z = 


z 
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3 Household level coverage of solid waste management services 6 
1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार poate 100 109 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 3 
32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 10908 100 108 


3, pooner of कस का recovered oh 
35 शहरी ठोस onlay कचर का वैज्ञानिक Puen +ल NA 


Efficiency in redressal of customer compiaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eke 
Efficiency in collection of SWM charges F 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ots gd 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network of 
4.1 1वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eee 


Incidence of water logging/flooding 6 
42 जल भराव के क्षेत्र le 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Katghora District ‘Korba Nagar Palika 
erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
fa प्रस्तावित ee se, 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


one 
on Ben 
जिम पदक ee 


46 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
> उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 


» 
ro) 


3 
Quality of water supplied 6 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 1 100 
Cost recovery in water supply services 5 
जल प्रदाय में लागत वसुली 100: 020 
Efficiency Au collection of water supply - related charges , 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 2 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 100/0# 
Coverage of sewage network services 7 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100-07 
Collection efficiency of sewage network 
23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00:22 
% 


= 
as 


42 
0 
63 

00 
13 
4 


nN 
wn 


100 


2 


Zz 
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Zz 
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24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पयप्तता 
26 leita मल जल के पुर्नडपपोग की मात्रा 
ag. ed जगत recovery in sewage management ह 
28 [Gtr et eet Sa थी 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
Ea ठोस कचरा प्रबंधन 
31 लो कल रा पतन की सवा यो का विस्तार management services 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.0% 


Extent of segregation of municipal solid waste 


100 
NA 
NA 
NA 
NA 


Zz 


z = 


100 


100 
100 
100 


3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ee | | tee 
077 ae 
29 


w 
a 


Efficiency in collection of SWM charges 5 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता al 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब [10494 

Incidence of water logging/flooding a 
4.2 जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kawardha District :Kabeerdham Nagar Palika 
| स्वरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 00% 2022-23 2023-24 


am 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water Supply ply connections हि ae ae 
जल प्रदाय कनेक्शन का 100.0% 1s iS 
प्रति व्यक्ति sar की उपलब्धता 135 Ibed 118 120 
Extent of metering of water connections 9% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌. द्ध au is wv 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24100 
Efficiency in redressal of customer complaints . 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:06 a0 af 
57 


Cost recovery in water supply services 
18 जलप्रदायमेलोगतवसली 00:07 
Efficiency A collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय म॑ लागत वसु क्षमता है 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


= 
५0 


+ 
ine 


Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 


100.0% 100 


N 
= 
Oo 
Oo 


100.0% 


NN] o 
he 
i) 


23 brace नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00:03 2 i 
Adequacy of sewage treatment capacity 

24 bracers प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता coe B A 

25 Quality of sewage treatment 100.0% 


प्रशोधित मल जल की गुणव 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
*__ |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.6 20.0% 


100.0% 


| 


27 


80.0% 


2 Zz Zz Zz 
Zz Zz Zz झट 2 


2 
> 
> 


90.0% 


Household level coverage of solid waste management services 


rn 9, 
31 lag कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 10087 100 198 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ou 100 102 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्यकरण 0007 ine 120 


Extent of municipal solid waste recovered 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 80.0% 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

5 'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान iz 
Extent of cost recovery in SWM services 

3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ere 

3 Efficiency in redressal of customer complaints 

7 _ |उपभोक़्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nee 

3 Efficiericy in collection of SWM charges हु 286 

2 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता re ae ad 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

47 वर्षाजल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 110 113 
Incidence of water logging/flooding b 

42 जल भराव के क्षेत्र ad 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Khairagarh District :Rajnandgaon Nagar Palika 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ra प्रस्तावित सूचक bald 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


freon ता [9 ्ए्9ल्‍क्‍ल्‍ऋ्ऑझ३ई३ ऊ | 

a 

= 
2 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
19 जल प्रदाय मेलागतवसली की ्मता मु aoe ef i 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल AT Way 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


2. 100.0% 100 100 


Coverage of sewage network services 
2.2 laa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 
Collection efficiency of sewage network 
23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ne Ne 7 


Zz 


27 Rose g ae recovery in sewage management 3 
28 [Sarat शिकायत hee : 
29 Roe Sane oe ea charges 90.0% NA 


> 


i) 
03 


> 


Zz ७ z z z 
a > > > 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 30070 26 dpe 100 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 
33 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 02029 nop 


Extent of municipal solid waste recovered 3070% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान mae 


3 Extent of cost recovery in SWM services 

6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 2 00:220 oF 
3 Efficiency in redressal of customer complaints é 

37 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe ee 


Efficiency in collection of SWM charges 5 
Slama प्रबंधन में लागत age की क्षमता 90:07 18 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 4 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब Vas i 
Incidence of water logging/flooding 

42 जल भराव के क्षेत्र Ome 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kharsia District :Raigarh Nagar Palika 


oe = 

a 
जल आपूर्ति सेवाएं 

हू 


Quality of water supplied 7 Tas 
प्रदाय जल की गुणव ee 
15 जल प्रदाय में लागत वसुली pee i 
Efficiency in collection of water supply - related charges हूँ 45 
1-9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता weds bie 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


O% Fa 

शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 1 
% 

4 


1 100 


Coverage of sewage network services 400.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Bile 
Collection efficiency of sewage network 6 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता tee 
Adequacy of sewage treatment capacity 9 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता beds 
Quality of sewage treatment 
*2 1प्रशोधित मल जल की गुणव 100: 0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा au 
Extent of cost recovery in sewage management 
*” __सिवरेज में लागत वसुली Oe 
Efficiency in redressal of customer complaints 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges ४ 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता Soe Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ry 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता pre 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का TVR 100,088 
Extent of municipal solid waste recovered 5; 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयं eos 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 9 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:07 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल 100:0% 26 
Efficiency in redressal of customer_compiaints é 
पुभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 100 
ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:04 8 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cia ms be हि 
जल भराव के क्षेत्र or" 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kirandul District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 
erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक स्त्राक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


5: शी ण्िीधिीलकषषष््ेर 
पर कि जल havea 
— 

19 आल मम collection = ae supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 मिलन eer ater लि आय (ee अछ 
eae eal 
fe Beet g coat recovery in sewage management 


Efficiency in collection of sewage charges 
3 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 3/2/0 28 a ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services a 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार me ue me 
0% 100 


= 


a] oR 
= 
2) 
% 


Np 


w 
> ५0 


३2... [Efficiency of collection of municipal solid waste | 100 | 
5 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 100.0 100 100 


9% 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण i 

3 Extent of municipal solid waste recovered 5 

4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 00% 2 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 

Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 11 

: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eae 

Efficiency in redressal of customer compiaints 5 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1221 पु 
Efficiency in collection of SWM charges 4 

38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 

4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee a 5 
Incidence of water logging/flooding of i &: 4 

42 (जल भराव के क्षेत्र ae 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kondagaon District :Kondagaon Nagar Paiika 
arte वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक Se 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections . Te ae 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 190:07 82 63 
0% NA NA 


है प्रति जल का उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय PA के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा BAS 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणव nes 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency Au collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत ay क्षमता oe 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of sewage network services 


मल Prin नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
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Collection efficiency of sewage network ‘ 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता (oe Mg N 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 

2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली 

2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
i soled की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

29 Efficiency in cotlection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 3 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार gee me 100 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste % 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता पाक 30० 100 
Extent of segregation of municipal solid waste ५ 
33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eee i? ne 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 


| ००० | 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय | ० | 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता bees 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kumhari District :Durg Nagar Palika 


ete | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ee. 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 5 
1 oer vara कनेक्शन का विस्तार ager 


Per ios Us ita supply of water 
1.2 [प्रति जल कीं उपलब्धता age lbee 
Extent of metering of water connections 100.0% 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
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14 |मैर राजस्व जल की मात्रा 3 

mores : 

1 Ee errs a re 

18 जल परदे 22247 iter supply services 
19 दा A. collection g eed supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
22 Coverage of sewage network services 
+ मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
3 Collection efficiency of sewage network 
* मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
~ [feta में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 
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3.4 गहरी Wa cue ates ere vated 80.0% 100 100 
36 | चर पवन ला ली 1000% 22 


Efficiency in redressal of customer complaints 
soiled की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


Coverage of storm water drainage network 7 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब oe 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Mahasamund District :Mahasamund Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 


लक्ष्य 
2023-24 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हु a 2 _ 5 यह 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 190:0% is 2 
Per har ita supply of water 
ee जल की उपलब्धता paar 
Extent of metering of water connections é 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार aes 


16 सपभक्ताकीशिकामताकेनिसेकरणकीक्षेमणा | sow | oy] 
arenes owas peas 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
22 aan | teow | ०९ | ० / 
24 मल जे के प्रशोटन शमता की पाता NA 
aaa, aes बा की treatment 400.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 4 

20 [प्रशोधित मल जल के मात्रा ae 

27 व ् = recovery in sewage management 460005 ee: 1 
Efficiency in redressal of customer complaints 

2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता it aes By 


Efficiency in collection of sewage charges * (४ 
29 [सिवरेज में लागत वसली की क्षमता one me a 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ° 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal sotid waste 100.08 
Net ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 7 
Extent of segregation of municipal solid waste 4 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण aaa 
Extent of municipal solid waste recovered 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान a 9 5 1 
Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ot कचरा प्रबंधन में लागत वस i 
37. [Efficiency in redressal of customer complaints Box 
salad की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 
Efficiéncy in collection of SWM charges लि a 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता _ 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 14446 
incidence of water logging/flooding ye 
जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


732 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Manedragrah District :Koriya Nagar Palika 


ete वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक baits 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि a 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार COR 81 ५ 
Per oe ita supply of water 158 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 40006 ४ ies 139 
Extent of metering of water connections हर 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee 
Extent of non revenue water (NRW) 0 
IR राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 5 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 1.6 1.6 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता tele 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसली eee 


Efficiency A collection of water supply - related charges ५ 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee ie = 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


वि नव Want dome Lee | 
23 मिल जल वेट की के 2 
के प्रशायन शत को ० 
26 [pyre wer asear a हर 
27 peu Fd eck recovery in sewage management 
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Efficiency in redressal of customer complaints % 
28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 0% Me हि 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 6 
3.1 | ote कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Tow 100 28 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 190 


33 Extent of segregation of municipal solid waste of 
| शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ee 2) | 


Extent of municipal solid waste recovered % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ae 2५ 8248 


Oo 
o 


w 
oS 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 

35 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ees eg a 
Extent of cost recovery in SWM services é 

36 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eee a 


Efficiency in redressal of customer complaints 

3.7 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:00 24% 
Efficiency in collection of SWM charges 5 

3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता aot ia 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 6 

41 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 2029 74 ca 
Incidence of water logging/flooding 5 

42 जल भराव के क्षेत्र 0.0% : 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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733 


(15a वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Mungeli District :Mungeli Nagar Palika 
ei | , वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ay 2022-23 2023-24 


| am. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
fae 
| 


Extent of non revenue water (NRW) . 
14 |गैर राजस्व जल की मात्रा BTS ae 
Continuity of water supply 
15 (जल प्रदाय की निरंतरता 05 


16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ets 


३. 
च्य 


ही 
a 0) 


100 
Quality of water supplied 
”_ 1प्रदाय जल की गुणव 100.0% 100 


ay 


=a | oa 
oO 


18 

Cost recovery in water supply services 

© saver में लागत aah baal a 
Efficiency Au collection of water supply - related charges 0, 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 2008 oe 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of sewage network services 


22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


3 Collection efficiency of sewage network 

23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ie. bea 
Adequacy of sewage treatment capacity 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 10% Ne 

Quality of sewage treatment ५ 

25 [प्रशोधित मल जल की गुणव , 100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
© |प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा eee 
0. 


100 


100.0% 


N 


Zz 
Zz 


Zz 


2 


Zz 


th 
0) 


27 Fea g लागत recovery in sewage management 
28 उपभोक्ता की शिकायत के निशकरण की 100 
29 सिबरज मे लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
| * | 
को शिकायत fren = aml 
तीस कवर aa cre eho 
STORM WATER DRAINAGE 
Ex 
dager a eat 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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734 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Narayanpur District :Narayanpur Nagar Palika 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Per oer ita supply of water 
प्रति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Cost recovery in water supply services | 
जल प्रदाय में लागत वसुली 100.0% 


= 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets ‘ 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 


Nh 


J 


| 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


26 


v4 


E 

| 

sy 
9० 
So 
° 
; 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


29 Efficiency in collection of sewage charges 
*  सिरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Extent of municipal solid waste recovered 6 
शहरी ठोस SORE कचरे का पुर्नउपय 20:05 


Efficiency in collection of SWM charges 
SR कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


w 
co 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% oF 

Extent of non revenue water (NRW) 4 

गैर राजस्व जल की मात्रा ed द्ध ere 24 25 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता ad hours _ 
Efficiency in redressal of customer complaints हि 406 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 60.0% 100 100 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की णव 100.0% 100 100 

हित 

Efficiency in collection of water supply: - related charges 
© (जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता se ee 


Coverage of sewage network services 
22 [मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 190:076 

Collection efficiency of sewage network 6 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 10208 ५५ 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 


N 
2 
3 
x 
Zz 
> 
P34 
11000 


सिवरेज में लागत वसुली 400.0% 


Household level coverage of solid waste management services 6 

ORT कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 900 ve 18 
Efficiency of collection of municipal solid waste ‘3 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eae 100 100 

3 Extent of segregation of municipal solid waste 6 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ue Soke i 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ene La 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली me ae | | 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 90.08 198 


Coverage of storm water drainage network ९५ 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई eas aS 
incidence of water logging/flooding | ०0० | 

जल भराव के क्षेत्र og 


100 


85 


100 


Zz 
> 


z 
> 


Zz 
> 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ratanpur District :Bilaspur Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


am. | 
4 WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:0% 21 ef 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 56 ne 
Extent of metering of water connections " 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae 
Extent of non revenue water (NRW) 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 
Cost recovery in water supply services 5 

जल प्रदाय में लागत वस॒ली 100:0% at ae 

Efficiency nan collection of water supply - related charges 

19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ree bis 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 400.0% 400 100 

शौचालयों की उपलब्धता i 

Coverage of sewage network services 100.0% 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ne 

23 Collection efficiency of sewage network 

° मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


0% 
Adequacy of sewage treatment capacity हि 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता HON Or Me 
Quality of sewage treatment 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 200% NA 
27 port ot Ee recovery in sewage management 0060 | oo 
28 Efficiency in redressa! of customer complaints 80.0% 
© [sunita की शिकायतों के निराकरण की क्षमता कर 
Efficiency in collection of sewage charges 


29 ।सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता ae vidi 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार aie 

Efficiency of collection of municipal solid waste ‘5 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 108 
Extent of segregation of municipal solid waste é 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का VIL vee 


Extent of municipal solid waste recovered 5 
24 ली ठोस ay eta ae 


2.1 
2 


2 


Zz 
| 

Zz 

> 


Zz 
> 


z 
> 


Pa 
> 


3 
3 


A 
2 


w 
wo 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान a 
Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली is 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0702 
Efficiency in collection of SWM charges 6 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता son 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 6 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% Hs 18 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र a 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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100 
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736 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sakti District :JanjgirChampa Nagar Palika 


rte वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a अस्त पित सूचक iid 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections | ce | 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 1008 28 of 
Per can ita supply of water 88 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Le lped ee | co 
Extent of metering of water connections 5 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार woe 
Extent of non revenue water (NRW) of 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध oe oy 30 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.5 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 


Efficiency_in collection of water supply - related charges हि 26 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 2 56 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 
Coverage of toilets é 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता io |_० | 
Collection efficiency of sewage network 5 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता be 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता pee me 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गणव _ 100.0% A 
A 
10 


E 


26 brea mero ewan ea __ 
Roos Ed — recovery in sewage management 
28 [उपभोक्ता की Reread के निराकरण की aan 
2.9 ba लागत वाली को ree sewage charges 900%) 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 7 
3.1. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ne 8 


NA 
NA 
NA 
NA 
2 
100 


Zz 
> 


= 
io] 
o 


= 
Q 
ao 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste ८ 

“2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता me 100 
Extent of segregation of municipal solid waste 4 

33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eee i” 100 


Extent of municipal solid waste recovered 6 
Tet ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय re ape 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
3.5 ।शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान as a N 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
© (ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल = 


= 
o 


Efficiency in redressal of customer complaints 
3.7 1(उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ene 100 


3 Efficiency in collection of SWM charges of 
8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता ee 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 3 
41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की da nae Bi 
Incidence of water logging/flooding . 
42 [जल भराव के क्षेत्र ue : 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saraipali District :Mahasamund Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 


लक्ष्य 
2023-24 


| am. | प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


हि 
12 Rae aw caveat 
14 िस्शजख जल कीमत खत के 
18 जिल प्रदायक Seren 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 2 | ४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
re a | 00% | 2? | ४? | 
मा collection e al supply - related charges 50 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00 
Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer complaints 
Sager rer की ध्मता ७०% |e | 


Coverage of toilets 9 
“शौचालय की उपलब्धता ee ee = ie ee 
Coverage of sewage network services 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00:27 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा * aide Oa 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ay 00:22 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20:08 an 
Extent of segregation of municipal solid waste ‘ 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्यकरण 30009 2 100 
Efficiency in collection of SWM charges 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता awe 18 25 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 


Adequacy of sewage treatment capacity 5 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 80.0% 

3.5 _ [Extentof scientific disposal of municipal solid waste 1000% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता vee 
2 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउप | 100 100 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलीत्सारण 6 तर की. बाई aia » eee 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ieee 406 oe 

mea + 6  5 a कक जाम 
जल भराव के क्षेत्र 2 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


738 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sarangrah District :Raigarh Nagar Palika 
ents | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक le, 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जप |||/|/|/|&$&०£०£/£/£/£1£1/_/1/1/फखय_.्झशाऊश 
दि 7 
ed ae 
पा 5 : 
i 2० 
उपभीक्ता की शिकायता के निराकरण की क्षमता 91 
cee steer upped 460 50 
Sie (eel collection Es aie supply - related charges Sean: हे 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
हज मल जल प्रबंधन 
See ee ही आपका 
24 (ey ere aa कर 
27 a ¢ ae recovery in sewage management 5 
eo ४७० ७ 


Efficiency in collection of sewage charges हें 
29 स्‍[सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ie NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services rs 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार me? 199 ie 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee [00 100 
Extent of segregation of municipal solid waste a 
33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण aor ens 
Extent of municipal solid waste recovered 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु eon 20 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 400:0% MA 
3 Extent of cost recovery in SWM services 3 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल 100:926 ह 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 108 100 
3 Efficiency in collection of SWM charges 6 
8 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:04 as 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ore 


Incidence of water logging/flooding 6 
42 [जल भराव के क्षेत्र 0228 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 739 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Shivpurcharcha District :Koriya Nagar Palika 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित आपके ae 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Ce a 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


2 eae eterna 
23 leans i ie 
24 मिल जल शक ममता नी पोती Ms 
26 [pee जत seer रे 
27 fag g लागत recovery in sewage management 
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i) 
a 


Efficiency in redressal of customer complaints 

28 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20.08 3022 we 
Efficiency in collection of sewage charges 

2.9 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता Poe NA n 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services é 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार one ve 
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3.4 इसी डील of आषिर कचरे बा 600४666 100 
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Extent of cost recovery in SWM services 

36 _ठोसकचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100.0% ut 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 

“उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 

Efficiency in collection of SWM charges 4 

38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता See sii 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


41 1वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब aati 
Incidence of water logging/flooding 6 
42 जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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740 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sukma District :‘Sukma Nagar Palika 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| am. | प्रस्तावित सूचक one 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


monte ।।|||&०1/1/1/_॒]/( 

7 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

eed 

ee daa 100 0% | ९ | 

ae = 

Se ae 


Efficiency in collection of sewage charges 5 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता mee Ne it 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


La 
eee Seat का स्तर management services 400 100 
Eee 


= 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


* 0, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.0% 108 
Extent of segregation of municipal solid waste is 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 0:00 Ine 00 
Extent of municipal solid waste recovered 
eee soo 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6; 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 10222 Ne me 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
पभोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mo 
Efficiency in collection of SWM charges of 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 2:20 28 a8 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network हि कल न 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ewe oa as 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean Gity, therefore the value of scientific disposal! 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data = an 


Oo 
डे 
ठप 
* 
* 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 741 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Surajpur District :Surajpur Nagar Palika 


| ete | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ra प्रस्तावित bd ue 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eo a4 36 
Per cap ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता bass: | | 
Extent of metering of water connections 9 ar 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 22020 Na Ne 
Extent of non revenue water (NRW) o Be 
See “0 ३9 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता at hours 40 
Efficiency in redressal of customer compiaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता sand | | 
Quality of water supplied 
1 1प्रदाय जल की गुणव oe | oe 
Cost recovery in water supply services 6 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली 108, Ove 12 bs 
Efficiency a collection of water supply - related charges हि si 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 22:07 38 = 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
शौचालयों की उपलब्धता ee as 
Coverage of sewage network services 5 
मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता es 
3 Collection efficiency of sewage network 5 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता be ue 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
'मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 10436 1 Ne 


a 


Quality of sewage treatment ‘ 
प्रशोधित मल जल की गुणव ५ 000% Ne Ne 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 22128 ne NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसली 100.0% 7 13 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 

28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता at 

29 Efficiency in collection of sewage charges 

~ 1सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


31 कल पान दी सवा ba सार management services 
35 हरी ठोस अमर कर का दनिक निपेटत 
&_lfeowaaentarm sgt ae 
37 | उपभीकता को शिकायत के निरकरण की | oe | ७ 
28 विस कब ase लागत वर की 2 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हु 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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742 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Takhatpur District :Bilaspur Nagar Palika 


cs 
जल आपूर्ति सेवाएं 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 [eRe सन की ्यापकत a आना 
23 dae where ते पका 
NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 

26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 2250? NA A 
Extent of cost recovery in sewage management 

27. सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता phe | _& | 
Efficiency in collection of sewage charges 

29 |सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 20:22 NA es 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

3 Household level coverage of solid waste management services 6 

1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eee 109 108 
Efficiency of collection of municipal solid waste हि 400 

32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee se 

3 Extent of segregation of municipal.solid waste 4 

3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् eee i 
Extent of municipal solid waste recovered 

34 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय rene ane 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 

35 [wet ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0/ हि 
Extent of cost recovery in SWM services 

36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली as 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 

: उपभोकक्‍षता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oak 
3 Efficiency in collection of SWM charges é 
8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता one 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 7 

41 [वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 20 
Incidence of water logging/flooding 4 

42 जल भराव के क्षेत्र eee 1 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 743 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-TildaNeora District :Raipur Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 


प्रस्तावित सूचक 


2023-24 
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0 
जल 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ie pee 0 

Extent of metering of water connections 400.0% 

जल प्रदाय PATA के मीटरीकरण की विस्तार mee 

Extent of non revenue water (NRW) és 

गैर राजस्व जल की मात्रा ane 

a of water supply 24 hours 


16 Efficiency in redressal of customer complaints 
४ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality Se 400.0% 


> 


1.1 
1.2 
1.3 
4.4 
1.5 


Coverage of water supply connections हर 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 
जिस्व BLE 
a प्रदाय की निरंतरता 


80.0% 


00 


= 
N]oa {|Z 
on fo) a > 
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100 
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aq 
Fal 
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nN a ~ nN z 
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Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वस 

Efficiency a collection of water supply - related charges é 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 200% af a8 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 100.0% 100 100 
शौचालयों की उपलब्धता BiG 


Coverage of sewage network services 6 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 20006 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणव 

Extent of reuse and recycling of sewage 
; प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ane 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 22070 20 


Efficiency in redressai of customer complaints 80.0% 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges » 
2.9 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता pene me me 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 5 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 190:0/8 ase 0) 
Efficiency of collection of municipal solid waste is . 

Red ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100:0% 198 ee 


Extent of segregation of municipal solid waste 5; 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 00:92 ine 100 


Extent of municipal solid waste recovered - 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 80,0% 100 10 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 108.0% Ne Me 
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3.1 
3.2 


3.3 


3.4 


3.5 
3.6 
3.7 


Extent of cost recovery in SWM services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली eee a 43 
Efficiency in redressal of customer complaints : ee 

पभोकक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2०0४ 84 1023 

Efficiency in collection of SWM charges 5 7 65 

38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता one by i 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


5 
Coverage of storm water drainage network हर |. 35 |] 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee oe 
Incidence of water logging/flooding 00% ee 0 “| 
जल भराव के क्षेत्र ; 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal of 
MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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744 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Aamadi District :Dhamtari Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


a 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ES 
Per sake ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1220 22 
3 Extent of metering of water connections 
8 जल प्रदाय PAR के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) ; 
गैर राजस्व जल की मात्रा TE aoe ne 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 11048 ५ 
Efficiency in redressal of customer complaints 80:6% 
। उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pve 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली ee ६४ Pe 
Efficiency Al collection of water supply - related charges 5, 
जल प्रदाय में लागत aah की क्षमता oad ee bl 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता moe 10 100 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता tee 
Adequacy of sewage treatment capacity 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eee Ne Ae 
Quality of sewage treatment 
25 प्रशोधित मल जल की गणव / 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
2.60 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा aoe Me 1५8 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 
28 (उपभीक्ता की शिकायतों के Pea की क्षमता nee | ei 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता a0 ue Ne NA 


2.1 
2.2 
2.3 

4 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


को शिकायत eer | 
ey s00% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Abhanpur District :Raipur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


a 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ieee ca 4] 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 

3 Extent of metering of water connections 7 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार okies 
Extent of non revenue water (NRW) 9 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध का 2 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
Efficiency in redressal of customer complaints i 1667 “४ आठ 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 220 aoe 

जल प्रदाय में लागत वसुली acne | 12८ 
Efficiency an collection of water supply - related charges 3 57. ५ «शत 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20702 ae 11५82 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शोचालय की उपलब्धता 1000% 


EE 


Coverage of sewage network services % 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00:20 
3 Collection efficiency of sewage network 3 
3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ay ee Me 
Adequacy of sewage treatment capacity NA 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 2020 6 NA Ne 
Quality of sewage treatment 
Extent of reuse and recycling of sewage 4 
26 ।प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा “ore Ye an 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 4 
Efficiency in redressal of customer complaints 
28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता enue ae ie 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसुली की 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 07, 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee me eS 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6; 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता [poe we 100 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का PSM 20026 [00 a 
Extent of municipal solid waste recovered 4 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6, 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:0% Ne Ms 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TCT dae 
3 Efficiency in redressal of customer complaints an ie 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee sie 209 ; 
Efficiency in collection of SWM charges 7 aT 55 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता oa pe ee 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100,07 he 
Incidence of water logging/flooding a i aoe al 
जल भराव के क्षेत्र seks 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :--Adbhar District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| am. | प्रस्तावित सूचक ne. 2022-23 2023-24 


, _ |WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


ania #ऋएललिएशिकेंं फिर 

वन 
89 

19 See में लागत collection a ता supply - related charges 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets है 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 


a 
Oo 


= 
im] 
o 


N 
— 


4, 
z Zz 


Coverage of sewage network services 
22 [मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:0% 
Collection efficiency of sewage network 
23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Agere bal 


NA 


24 मल जल के प्रशोधन soar owe mM 
wy लो न की treatment NA 
27 तट a co recovery in sewage management 
28: |उपरीदत की शिकायत के Nese 10० 100 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


NO 
an 


2 


BE 
Zz 


Household level coverage of solid waste management services 5 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 19000% 100 190 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 

3.2 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 108 100 


= 
fo] 
oO 


3 Extent of segregation of municipal solid waste é 
3 ।शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eae on 


Extent of municipal solid waste recovered 5 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय one = 


Efficiency in collection of SWM charges 

2 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eae = 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network é 

41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100:028 ie 
Incidence of water logging/flooding 6 

42 जल भराव के क्षेत्र on 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


wo 
an 


= 
io) 
(3 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
35 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00200 NA 
3 Extent of cost recovery in SWM services 7 
6 Sapa प्रबंधन में लागत वसली 100.0% = 
Efficiency in redressal of customer complaints 
37 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:0% a 


w 
00 


co 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ambagarh Chowki District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 


| eee | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 

Ea 14094 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 190:0% a 
Per ene ita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता pele 

Extent of metering of water connections 6 
1.3 जल प्रदाय कनेव्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 3918 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 40 
Efficiency in redressai of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2222 | | 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसली 20200 ts a 
Efficiency fu collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता AS 82 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


23 मिल जल नेटवर्क को ‘i 

29 शिव जगा जी ee sewage charges NA NA 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

se 

11700] 
STORM WATER DRAINAGE 

Ee 

an 

[| ९ | 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Antagarh District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


cs 
WATER SUPPLY SERVICES 

a 

Perens any nae | _ ५४ | 

| 40 |! 

| os | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


SESS आपडत Le 

ee सह बनता vA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की प्यप्तता 
seis मल जल के पुर्नरपंपीग की मात्रा 
ese ed जगत recovery in sewage management saan 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges Na 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 2:20) NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ea 

ee serge bu sali management services 
: 
a 


| 


> 


5 


= 
i=] 
o 


Zz 


Efficiency of collection of municipal solid waste हि ; 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ह 10५ 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 10406 ve ba 
Extent of municipal solid waste recovered of 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ‘ 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
Ret ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली : 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | os | 100 
Efficiency in collection of SWM charges हे 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network é 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब were a 
Incidence of water logging/fiooding 3 

जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data os 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Arjunda District :Balod Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

a 
० 
a 


eal मे लागत collection की job supply - related charges | _ ४ | 100 
00 


1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 


NY 
= 
t=) 


1.8 


1. 


wo 


मल Met WaT 

ue 
me 
6 lps मल जत के soca NA 


Zz 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 


झट 


N 
02 
z = 


27 aa g at recovery in sewage management 100.0% 43 16 
Efficiency in redressal of customer complaints 5, 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mt 100 
Efficiency in collection of sewage charges 


Zz 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सैवाओं का विस्तार nae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 1 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ae 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ae ee ee 
Extent of municipal solid waste recovered é 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पर्नउपय 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% 
Extent of cost recovery in SWM services ५ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 20038 ai 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:07 ee 
3 Efficiency in collection of SWM charges é 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:07 कं 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 

वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 11 
Incidence of water iogging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र aga 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bagicha District :JashpurNagar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 109/078 
Per se ita supply of water | | 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 22, 38 
Extent of metering of water connections ai पं ae 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100/078 ie ne 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% ie 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध है 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 24300 
16 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 60s ev | ४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
प्रदाय जल ibe 
जल प्रदाय में लागत वसु 2 0७ 29 


Efficiency Al collection of water supply - related charges 1250. , [ee 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता es lg 
1. 20. WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets पु 
शौचालयों की उपलब्धता । ee 

Coverage of sewage network services 
मल निर्मम ea at को व्यापकता ae कि आग कक आया 

3 Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता oe 

Adequacy of sewage treatment capacity % 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 102 

Quality of sewage treatment हर nik 
प्रशोधित मल जल की गुणव 109.0 /# 

Extent of reuse and recycling of sewage 3 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 
com of ont recovery in sewage management 460 05 4 4 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ie 


Efficiency in collection of sewage charges 6 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता vee 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

31 Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ° 


Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 7 


Extent of segregation of municipal solid waste 1607 i Abe 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्यकरण 100.0% 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय pie 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 2486: 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eee 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
3 Efficiency in collection of SWM charges ss 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee oA 
ee STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
4.1 [वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र TOGO 
जल Ud & BT ig 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 751 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Baloda District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ae 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार beds 
Per See ita supply of water 
जल की उपलब्धता ers 110 
Extent of metering of water connections ae 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार : 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 36 
गैर राजस्व जल की मात्रा Bd द्ध ay 
जल प्रदाय की निरंतरता &0100 
Efficiency in redressal of customer complaints हर a 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता sae Ze ae 
प्रदाय जल को गुणवत्ता & | *% | 
प्रदाय जल 100.0% 92 
जल प्रदाय में लागत वसुली ee 
Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 90:8% 7 | ४ | 
जल प्रदाय में लागत aa क्षमता : 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत a 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste 460... Me 160 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता aoe ie a 
Extent of segregation of municipal solid waste Goa. il) '? 4400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का PLU aoe ie 20) 
Extent of municipal solid waste recovered ¥ 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% NA NA 
~ ।शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान pees 
Extent of cost recovery in SWM services % 
3 Efficiency in redressal of customer complaints |. ४58. # | 
पभोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00056 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tye की क्षमता sete os a 


100.0 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जलज Fear aah es igi |_४ | #& | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 

जल भराव के बेन odin, a ee ee 
जल भराव के क्षेत्र oo" 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data = 


752 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Baramkela District :Raigarh Nagar Panchayat 
। स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर... प्रस्तावित सूचक und 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


fone 
Pe 
18 [Fasten rect» निशकरण की ee ० 
Quality of water supplied 100 100 
1.9 जल प्रा गे लागत collection 4 pei supply - related charges | | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 कद मत anan 
24 तल पतन aerate 


Quality of sewage treatment कि 
25 [प्रशोधित मल जल की गुणव 100.0% 
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Extent of reuse and recycling of sewage हद 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 
27 oe Fd ia recovery in sewage management 11860 


2 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता wie 


Efficiency in collection of sewage charges of 
2.9 fate में लागत वसुली की क्षमता ae oe 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


7 


= 
Q 
oO 


2 
Zz 
* 


Household level coverage of solid waste management services ५ 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 1008४ os 100 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste हु 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 180 
Extent of segregation of municipal solid waste हें 
3.3 'शहरी ठोस SUIT कचरे का पथ्यकरण 100.0% 100 100 
00 


Extent of municipal solid waste recovered of 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 80.0% 1 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 


'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3 Extent of cost recovery in SWM services 
6 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली hee 


37 Efficiency in redressai of customer complaints 80.0% 
: पुभोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pak 


Efficiency in collection of SWM charges ; 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता डरे 
STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Barsur District :DakshinBastarDantewada Nagar Panchayat 
| erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2022-23 4095.54 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 3 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee 
Per Bae ita supply of water 
2 व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 
13 Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार & 
% 


Extent of non revenue water (NRW) 20.09 
“Rw जल की मात्रा ed द्ध ai 
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Continuity of water supply 
18 जल प्रदाय की निरंतरता 108 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | 
7 {Quality ला 
Cost recovery in water supply services 
1.5 जल प्रदाय में लागत वसुली ae 
Efficiency Al collection of water supply - related charges 3 
9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eon i 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 मिल निर्गम नेटवर्क सैवाओ की व्यापकता 
मे जात नेटवर्क eee of _— network 
24 मिलजल के प्रशोधन amar परयप्तता 


Quality of sewage treatment 
25  [प्रशोधित मल जल की गुणव 100.0% 
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Extent of reuse and recycling of sewage 
26 loetfia मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ab eve 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 10009 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 _|feata में लागत वसुली की क्षमता 0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


N 


N 
co | ~N 


00 
NA 
NA 
NA 
NA 
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88 
NA 
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Extent of cost recovery in SWM services 
3.6 ae कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints A 
उपभोकूता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 13026 
Efficiericy in collection of SWM charges 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network . 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई vee 
Incidence of water jogging/flooding - 

जल भराव के क्षेत्र 128, 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3 Household level coverage of solid waste management services 6 
1 |ठोस-कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Ne ee m0 
Efficiency of collection of municipal solid waste 4 
wet ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee : 1 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste © 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 40022 1 
3 Extent of municipal solid waste recovered Si 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय aoe a 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee e 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Basna District :Mahasamund Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 3 us 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100-078 हि; 
Per spk ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 136 ped _ aes 
3 Extent of metering of water connections a 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ne 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध une a 28 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 10५15 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
Cost recovery in water supply services 6 
1.8 जल प्रदाय में लागत वस 190.0% 
Efficiency_in collection of water supply - related charges é 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता sone 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets aaa ane ina 
*__|शौचालयों की उपलब्धता ai 
Coverage of sewage network services 
मल नि्म नटवक Seto की oT ७०% | ०९ | 
3 Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क ee 100 08 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 12 ia 
Quality of sewage treatment 5 
प्रशोधित मल जल की गुणव 100.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 6 
प्रशोधित मल जल के प्‌ मात्रा 50502 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 100.0% 
28 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता “02” ne as 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार : 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 40070% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 1 
Extent of segregation of municipa! solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्थकरण 00:06 100 190 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय wee 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 94 
शहरी ठोस suite कचरे का वैज्ञानिक निपटान ees NA NA 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Fach eee 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता re | | 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 30:22 sil i 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 19007 20 2 
Incidence of water logging/flooding ‘ 
जल भराव के क्षेत्र 2261 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा ववत्त आयाग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bastar District :Bastar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 


लक्ष्य 
2023-24 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


omit 
| % | 
कद ahr की विस 
15 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 78 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
19 emai nS) collection EY = supply - related charges 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


2 bra Prin नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network of NA 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Ze 
Adequacy of sewage treatment capacity of 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता vis oe 


Quality of sewage treatment of 
प्रशोधित मल जल की गुणव 190.0 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA 
प्रशोधित मल जल के की 
Extent of cost recovery in sewage management 
“ _|सिवरेज में लागत व 100:938 

2 __ [Efficiency in redressal of customer complaints ४100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता है 
Efficiency in collection of sewage charges 5 

सिवरेज में लागत cect की क्षमता 020 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार i 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 400:0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ‘ 
Extent of segregation of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण 190.0% 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोरा oy कचरे ७ (व 80 0% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ° 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ete Ve NA 
Extent of cost recovery in SWM services " 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली अर 
Efficiency in redressal of customer complaints | - हे 
3.7 की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:0 190 ७४४ 
Efficiency in collection of SWM charges of | ७6 | 70 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:0% uo 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 last जल जलोत्सारण तंत्र Neues 
Incidence of water logging/flooding ०0% 
जल भराव 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Berla District :Bemetara Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
11 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:0% 
Per oe ita supply of water 
1.2 जल की उपलब्धता 135 Iped i 
1.3 _ [Extent of metering of water connections 1000% 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
Taped at 2०% | « | 4 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता ee Dours 
16 [Efficiency in redressal of customer complaints 50:6% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता np 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल 100.0% 100 
Cost recovery in water supply services 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली 100.0% 70 
1.9 _ [Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत Fy क्षमता : 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 6 
21 [Sarr की उपलब्धता ०००७ | 1 ० ! 
Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 2 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee ms 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00: /8 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की ee iiss 
: 


Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित मल way की मात्रा 20.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1 
Efficiency in collection of sewage charges 6, 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90:02 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा WaT 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार हे 
3.2 [Efficiency of collection of municipal solid waste Oa bes 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता x 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे ST ye कक 
3.4 _ [Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु i 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ४ 
Extent of cost recovery in SWM services 4 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस ee as 
Efficiency in redressal of customer complaints 
Bee पभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता - ans | | 
3 Efficiency in collection of SWM charges é 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ene i = 
: 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network - 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की {eae 
Incidence of water logging/flooding 
sarees दे a ae कर ऋण 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :--Bhairamgarh District :Bijapur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 


प्रस्तावित सूचक 2022:23 


[WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


हू onan ek 
ie 
19 जल प्रदाय में लागत collection of pest supply - related charges 38 46 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


rs मल जल प्रबंधन 


Quality of sewage treatment 1000% 


प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


100 


00 
ee 
NA 
NA 


Zz 
> 


Zz 
> 


Zz 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली ee 


Efficiency in redressal of customer complaints न 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 


Zz Zz 
| | | rile * 
2 
> 


प्रशोधित मल जल के योग की 20.0% 


1 

00 
Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता aval Me 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services é 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Tene Hen be 
Efficiency of collection of municipal solid waste 2 a “1०00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eae mais 120 
3... [Extent of segregation of municipal solid waste 40010. UI - 60 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 16658 100 100 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय adil 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste : Nx 
wed ठोस अपषिए्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee bes ae 
Extent of cost recovery in SWM services é 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 100.026 ae aa 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
g उपभ्नोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता we पु 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20.0% 8 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cia 100.0% 22 24 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data जप 


z 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhakhara District :Dhamtari Nagar Panchayat 


| erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ate 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections é 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 12072 
Per i ita supply of water 
12 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2. 0 
Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ees 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
“__1गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध ae 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 22147: 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता bak 
Quality Serer upp 
Cost recovery in water supply services 7 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली esa 
Efficiency in collection of water supply - related charges 4 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता aude 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


ao 
a 


= 
No 
o 


= = 
के w 


97 


E 
4 
Fa 
q 


51 
al 


61 
00 
NA 
24 
2.0 
94 
82 
53 


N nN Zz 
Oo N > 


५0 


N nN > 
= 


24 "मल जल कर पता कप लिता 
| ९ ' 
29 लिन मं लात वात जी पाता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


eo ae 135 
शिकायत के Peters 04 
15 eae ena ५3 


वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 00% 


जल भराव के क्षेत्र 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data aS 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipatity :-Bhanupratappur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
2022-23 2023-24 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५५ 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 2220, 0 oe me 
Per sek ita supply of water 

प्रति व्यक्त जल को उपलब्धता 156 ed 
Extent of metering of water connections 5; 

जल परदाय कनेक्शन के ऑट्शीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) ५ 

गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध aoe ie 32 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours - 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe | oe 
Quality of water supplied 

नि 100.0% 100 
Cost recovery in water supply services हि 38 

जल प्रदाय में लागत वसुली mee ee 


Efficiency an collection of water supply - related charges of 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता soe is 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


कप etl srena ee 
कप eh a 


26 प्रेशोवित ee eu = कि का मा sewage 
27 Fea g गत recovery in sewage management 
26 [ara शिकायत aera की : 
29 UUs लगा व ली को शत sewage charges sh Bar mA शक 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 6 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 190:07% ue 


100 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 


_ 
o 
o 


= 
oOo 
o 


Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
32 '।शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 120 (268४ 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 6 
33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ee 108 19५ 


का शिकायत के ewe की 


Efficiericy in collection of SWM charges 3 
38 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:07 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network : 53 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 200: a 
Incidence of water logging/flooding ५९ 
42 जल भराव के क्षेत्र ou 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhatgaon_B District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
2022-23 2023-24 


प्रस्तावित सूचक ete | 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ey 
Per is ita supply of water 

जल की उपलब्धता (32860 
Extent of metering of water connections 


ap 
3% 
8 


जि 
q 


Zz 0) 
* | * 
a > 


3 की नाम हि 
1 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% 
Extent of non revenue water (NRW) ते 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20.0% 
15 Continuity of water supply 2115प5 कक re 


जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressai of customer complaints 


> 
=) 
* | 
oo 
60 
60 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee 
Cost recovery in water supply services 6 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 20 30 
Efficiency Eu collection of water supply - related charges 5 
a जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee is 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 


@ > 
=z z 
हल 


100.0% 


= 
So 
So 
=e 
o 
o 


100.0% 


N 


4, 
ay 


3 था 0, 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee ‘5 iM 
Adequacy of sewage treatment capacity हु 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ee . है 
Quality of sewage treatment 
25 प्रशोधित मल जल की ६2028 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% A NA 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
* 1सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


Gf 
Sy 
ap 
ay 
x) 
4 
ss) 


80.0% 


2 
* 
> 


90.0% 


on w | 
_ 
2 
3 


Household level coverage of solid waste management services ‘ 
3.1 | Sq कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार pee ” 109 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ida tiie 10९ 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 100.0% 400 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्वकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ued ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

बंधन में लागत वसुली की क्षमता 


3. 80.0% 


E 


झट 
यु 
> 


3.5 100.0% 


3.6 100.0% 


80.0% 


NI 


90.0% 


of 
a4 
4 
4 
ड़ 
wy 
ay 
31 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of-Municipality :-Bhatgaon_S District :Surajpur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक : 2023 24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 109.9% = ed 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 138 Iped 7 
3 Extent of metering of water connections A ‘a... “ca 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% 152 be 
गैर राजस्व जल की मात्रा Bd द्ध 22106 
जल प्रदाय की निरंतरता geal 10 ae 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ an ae 
| 16 | उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:02 ६५ a 
जल प्रदाय में लागत वसुली ileal 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 5000 al ee 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता हि 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की गुणव 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के 
Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वस 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
“' ठोस कच्र प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ५ 
Efficiency of collection of municipal solid waste i aad ec 
शहरी ठोस suite कचरे की संकलन क्षमता 100-0% 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी दो ane फचर का पथ्थकरण tooo 
Extent of municipal solid waste recovered J 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste %, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ees Nt ne 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 0००० | ७#& | 
Efficiency in redressal of customer complaints | | ७2 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:05 ve 
38 Sa कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eee te 


Nb 


nN 


N 


a 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जतोत्सारण तर कौ लाई a ४ | 5 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100:0% le 15 
जल भराव के क्षेत्र 1128: | ०९ | 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


762 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhopalpattanam District :Bijapur Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक Ta 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections " 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार you ae 


a 


2 90 
> 


23 
2.0 
95 


= 
Ny 


NS 


EG 


Ww. 


on 


७ | NM | ७० 
> 


1 


00 
NA 
NA 
NA 
NA 

15 

00 

NA 


Per oe ita supply of water 3 
12 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Te ped डर 
Extent of non revenue water (NRW) ० 
14 [गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध foe 
ees of water supplied 100.0% 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
शौचालयों 0, 
शौचालयों की उपलब्धता 09:09 
Adequacy of sewage treatment capacity हा 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 12000 pi 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 11 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
/% 
33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ie 


1 
13 Extent of metering of water connections 100.0% NA 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता <110 थी 
Cost recovery in water supply services j 
1.5 जल प्रदाय में लागत वसुली 100:27 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of sewage network services 6 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eas 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
‘© [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aes 
NA 
ठोस कचरा प्रबंधन 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of municipal solid waste recovered ; 
34 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नउपय 80:07 


| 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Efficiency in redressal of customer complaints 
16 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ase 
Efficiency All collection of water supply - related charges A 
1-9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता oe nw 
Coverage of toilets 
Collection efficiency of sewage network a 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Hee 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा eo 
Efficiency in collection of sewage charges ५ 
29 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ee 
3 Household level coverage of solid waste management services 6 
“1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Aga 
Extent of segregation of municipal solid waste 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
3-5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 1000 /8 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:09 
Efficiency in collection of SWM charges 


: Se कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network é 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब Ne a 
Incidence of water logging/flooding 5 

42 [जल भराव के क्षेत्र eee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 763 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bilaigarh District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| ax. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
ee 
है 
भक्त की शिकायत के Hager की Ee) 
_ ०» 
1.9 जल मे लागत collectio a petal supply - related charges 90.0% 38 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Extent of reuse and recycling of sewage 

26 [peter मल जल के पूर्नउपयोग की मात्रा. 
wn 

: सिवरेज में लागत वसु 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 

d souledt की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 

*_ 1सिवरेज में लागत agen की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Ago bas oe 
Efficiency of collection of municipal solid waste ५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 190 100 
Extent of segregation of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का परथ्थकरण pa deg ne 
Extent of municipal solid waste recovered 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ad 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:22 Ne nA 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 5; | 86 | # | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
3 Efficiency in collection of SWM charges : a ६ ०५ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah की क्षमता 20.0% oe 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जे ea त्र की ae ape 2 | 5४० | 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 39 

जल भराव के aa ices tle ot 
जल भराव के क्षेत्र ade d 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilha District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक सतर्क 2022-23 2023-24 


a 
mi 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Extent of non revenue water (NRW é 
Continuity of water supply 
5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 
1.9 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:22 | 0 = 


18 Cost recovery in water supply services 
(जल प्रदाय में लागत वसुली 


Efficiency Ale collection of water supply - related charges é 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae io ee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबवधन 


22 (epee Coston [eee 
24 liars गो caer cae 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 2: 028 हे Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


| 


| 


= 
Qo 
i=) 
Oo 
2 
4 
w 
00 
oO 
wo 


© 


w iw) 
= 


Household level coverage of solid waste management services 
:._|ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार tds 1 
Efficiency of collection of municipal solid waste 4 
32 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ibaa ie ie 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 3 : 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण “ee ee bite 
34 Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 100 100 


'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नउपय 


w 
ee 


4. 


ने 


4.2 


! 
ih 
oO 
x 


Efficiency in cotiection of SWM charges 
38 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता oe 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब Anon i) Si 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bodla District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक ale 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Poona 
1774 वश का तार ply connections 
पर oda की उपलब्धता 
४3 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 510 था 

16 Efficiency in redressai of customer complaints 80.0% 

© (saved की शिकायतों के निराकरण की क्षमता _ 

17 Quality eee 400.0% 
Cost recovery in water supply services 3 

1.5 जल प्रदाय में लागत वसुली net 
Efficiency Au collection of water supply - related charges 6, 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 1122 हे 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


— 

ao 
NO 
oO 


2 
100 
1 


100 


q 
५ 
ख 
श्र 
al 


14 
.0 
00 

38 
7 


i 


Coverage of toilets ; 
21 |शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of sewage network services कि 
2.2. मल Prin नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 


23 मिल जल नेटवर्क की ane क्षमता 
मल जल के प्रशोथन क्षमता की परयप्तता 
25 mente, ae so treatment 
26 bee ae sees Ey को hs sewage 
2. fea Fd a recovery in sewage management 
28 उपभोक्ता की शिकायत के निराकरण की क्षमता । 


Efficiency in collection of sewage charges कि 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ४ 


झट 


N 
A 


fe 


NA 
NA 
NA 
NA 
2 
00 
NA 


No 
wo 


2 = झट Zz Zz 


> 


100 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste of 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 
3 Extent of segregation of municipal solid waste of 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100:0% 00 
3 Extent of municipal solid waste recovered हा 
4 lest ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 80.0% 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
“0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aa 
Efficiency in redressai of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 90:09 
3 Efficiency in collection of SWM charges 3 
*> ठोस कररा प्रबंधन में लागत age की क्षमता woe 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 

. वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब = 
Incidence of water logging/flooding हे 

42 [जल भराव के क्षेत्र psi Soe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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766 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bodri District :Bilaspur Nagar Panchayat 


किमी वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक piles 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 4 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:0'%6 


“I 
wo 
~ 
092 


rs 
14 [etueraed मारा छत थक 
16 न की ee के मकर की | ४ | ० 


1.9 Efficiency Bil collection of water supply - related charges 
“(server में लागत वसुली की क्षमता 


| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


* 
pare 


90.0% 
मल जल प्रबंधन 


21 Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of sewage network services 


100.0% 


= 
Q 
o 
= 
i=] 
Oo 


2.2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 

24 मल जत के प्रशोधन क्षमता की पर्यप्तता 100.0% N 
25 euey sie pe treatment 100.0% 

26 Extent of reuse and recycling of sewage Boo ar a 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय॑ मात्रा 


27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 506% 

| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mens 
Efficiency in collection of sewage charges 5, 

29 '[सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eee 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


~I 


क्र 
5) 
3 


Zz 
> 
Zz 
> 


3 Household level coverage of solid waste management services % 
“1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार mene 100 ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
32 ।शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee 108 Ie 
3 Extent of segregation of municipal solid waste ५ 
33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 1000/ 1900 0९ 
34 Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
 ।(शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
© (ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस 


3 Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eke 
38 Efficiericy in collection of SWM charges 90.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


: 


100.0% 


fe) 
= 


= Ny Zz 
Pg 
+h 


100 


८] 
qd 


00० 
w 


090 
wo = 


100.0% 


0.0% 


a 
73 
42 
कड़े 
Da 
S32 
23 
2 
F 
5 
a 
m 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chandkhuri District ‘Raipur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार topo 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12010 a 
Extent of metering of water connections 400.0% NA | NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार है 
Extent of non revenue water (NRW) ४70% 56: | 559 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध के 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 10075 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80/0% 88 | ४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता छू 
प्रदाय जल ae 
जल प्रदाय में लागत वसुली 1000% 


Efficiency _in collection of water supply - related charges ही 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets i a 
2.1 |शौचालयाँ की उपलब्धता 100.0% 
Coverage of sewage network services ° 
2.2. मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 


Zz 
> 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.8 
Adequacy of sewage treatment capacity F 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ieee a 
प्रशोधित मल जल की 100% NA 

Extent of reuse and recycling of sewage a. 
प्रशोधित मल जल के की 50.0# NA 

Extent of cost recovery in sewage management 3 
सिवरेज में लागत वस 100.0% 5 

Efficiency in redressal of customer complaints % 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 190 ae 

Efficiency in collection of sewage charges on 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता see 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 100.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 460 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 2 

Extent of segregation of municipal solid waste a 1 5 7 
Ree ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100:0% 

3 Extent of municipal solid waste recovered हि 400 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय i ius 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste ie 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 148 Me ie 

Extent of cost recovery in SWM services 5 | 450 | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 190:0% oe 

Efficiency in redressal of customer complaints ५ aan 100 
उपभ्रोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता soe 190 10? 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 390 कं se 
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z 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


रण जल जता रन क लगाई ie home. 

4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 100.0% 14 20 
जलगरव कल a a a 
जल भराव के क्षेत्र mee 5 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chandrapur District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| am. | प्रस्तावित सूचक 202 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


moar SY 

rece 

aie जल की see | «७ | 
4.9 न Ineo) collectio की ae supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
"मल जल प्रबंधन 


22 Te eT ena जिम. 
24 मिल जल ater ora की परत 
27 Rese Fd pel recovery in sewage management 0. 020 ॥| 
28 [Ena की शिकायत के Rumen की is 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


31 Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार कक 
Efficiency of collection of municipal solid waste " 
32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 22:22 268 
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Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता De 
3 Efficiency in collection of SWM charges 5 
8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:97 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


पे 
aI 


तप 


= 


Coverage of storm water drainage network i an) छः 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ieee He 45 
Incidence of water logging/flooding % जिक्र जाओ 
42 [जल भराव के क्षेत्र one 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Charama District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 
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Coverage lil water Sl ply connections 100.0% 


Per cane ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 138 Iped 
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Extent of metering of water connections 


46 

० | % 

1.2 जल प्रदाय कनेवशनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
ae 200% 
18 Saar 24 hous 


Quality of water supplied 100.0% 100 100 


Cost recovery in water supply services 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली 100.0% 
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Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 
2.2 Coverage of sewage network services 
“ ।मलनिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
3 Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव _100.0% 
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Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउप मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
~ _|fSako में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.6 
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3 Household level coverage of solid waste management services 5 
“ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eee 120 4120 
Efficiency of collection of municipal.solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 1 100 
Extent of segregation of municipal solid waste P 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण es 08 aM 


3 Extent of municipal solid waste recovered 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयं atl ie 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 NA 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 108 Me 
Extent of cost recovery in SWM services 
3.0. ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aah 100.078 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता os 
Efficiency in collection of SWM charges 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता oo ai 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब HORS 
Incidence of water logging/flooding 2 

42 [जल भराव के क्षेत्र eee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhuikhadan District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ent 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply ply connections . | _ 6०9 | 2 
जल प्रदाय कनेक्शन का 22200 ik 
me जर हो अपर डा 135 ped 
Extent of metering of water connections of NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 2202 NA Ne 
Extent of non revenue water (NRW) 7 27 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध हा Bl 
पट otwatet a4nous | 3.0 | 3.5 
Efficiency in redressal of customer complaints कि | | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता BS 
Efficiency Al collection of water supply - related charges 7 | ५ | 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 0:06 a 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
घातक alae 100.0% 100 100 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 07020 i ea 
Collection efficiency of sewage network 6 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee a 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 09:01 bd 
Quality of sewage treatment 
2.5 प्रशोधित मल जल की गणव े 100.0% NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा soe ne 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता कि 
Efficiency in collection of sewage charges % 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ed 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


42 
Household level coverage of solid waste management services 4 : 
3.1 ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eee 100 ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
4 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee 100 a 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 40210. im ess 
Extent of municipal solid waste recovered हर 
बह cate कम का 200% 10० 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान baat 
Extent of cost recovery in SWM services of 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली owen 
Efficiency in redressal of customer complaints - 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की #मता 00:20 100 
3 Efficiency in collection of SWM charges हि 2... |9.... 55 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:02 af =e 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network a ne a 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cia 100.0% 1 

Incidence of water logging/flooding हि | ० | 
जल भराव के क्षेत्र noe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chhura District :Gariyaband Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


am. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee a af 
Extent of metering of water connections of 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार uae 
Extent of non revenue water (NRW) 9% an oe 
गैर राजस्व जल की मात्रा TE 2222 ee i 
semen ea 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 | _ ५8 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% a 
Efficiency A collection of water supply - related charges é we Al) — Bae 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता ave 2 a 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of sewage network services 4 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network मर 
23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता mere me a 
Adequacy of sewage treatment capacity है कि 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ee NA ba 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 22220 a 
Extent of cost recovery in sewage management हि ‘ 
सिवरेज में लागत वसली 100.0% 3 7 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 
© [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges ही पक. आह 
29 ।[सिव्रेज में लागत वसूली की क्षमता es Ne Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services s 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae : ve 


00 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste of 
32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता i 100 30 


35 ली तार अप कवर का दजनिक ken 
39 लिसकबराप्रबंधन damn बंध आए 
को शिकायत के निरकरण की किक आधा 

38 तिल करे प्रदान मे लगत oe ae न 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 75 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब based is a8 
incidence of water logging/flooding A ae i Se 
जल भराव के क्षेत्र a 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chhurikala District :Korba Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ea प्रस्तावित सूचक ee 20221 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 48 
जल प्रदाय कनेवशन का विस्तार 22:20 ae Ry 
Per oe ita supply of water 
3 Extent of metering of water connections " 
जत प्रदाय कनक्शन के मौटरीकरण की विरतार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा BT EK eee 
Continuity of water supply 
जल vere की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer compiaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता wis of 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 2000: 24 30 
39 


Efficiency a collection of water supply - related charges हि = | 
1-9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ponte 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
22 Coverage of sewage network services 
“ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
23 Collection efficiency of sewage network 
“ae नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता lee N 
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Quality of sewage treatment 

25 [प्रशोधित मल जल की गुणव 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय॑ मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
Bled की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
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Efficiency in collection of sewage charges 
2. सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eee My 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


> 


EE 


iy 0, 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार oe ae 80 
Extent of segregation of municipal solid waste 7 
Red ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण Oe ews 100 
Extent of municipal solid waste recovered 
34 leet ठोस अपषिए कचरे का पर्नउपय 80.0% 100 100 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
- शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
Extent of cost recovery in SWM services 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3 Efficiency in collection of SWM charges 5 
i ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 1000 % 
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Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 


of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chhuriya District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 


ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक Se 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 1000. ae 
Per oe ita supply of water 
1.2 प्रति जल की उपलब्धता 135 Iped 126 
3 Extent of metering of water connections 3 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 10008 Me 
Extent of non revenue water (NRW) of 
4 गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 2222 a 
Continuity of water supply 24 hours 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aay 
Quality of water supplied 
1. प्रदाय जल 100.0% 100 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसुली 100:0/# at 
Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eos ie 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of sewage network services ‘ 
2.2 baa fila नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता (00:21: 
3 Collection efficiency of sewage network 6 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% ne NO 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
2.4 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता TR ORs ue Ne 
2.5 प्रशोधित मल जल की गणव है 100.0% NA NA 
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Extent of reuse and recycling of sewage 6 
; प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 2050 20 beg x 
= Eder a fot recovery in sewage management 4000% 5 
Efficiency in redressal of customer complaints P | | 
28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 


Efficiency in collection of sewage charges 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 22028 ue है 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


34 eae Bee = ee management services | ० | 
| 
222० os ला बहने को Laer 

weenie । 


| 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षों जल जलीत्सारण तर की बाई ce a 8 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee a aS 

जलभराव के कत्र 0 : ee ee 
जल भराव के क्षेत्र us! 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chikhalakasa District :Balod Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am हि 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 [Coverage of water supply connections 0 de 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
ee जल की उपलब्धता 35060 
1.3. [Extent of metering of water connections 400:0% NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ३ 
Extent of non revenue water (NRW) no) ae 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध _ 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता Bi = Mas 28 
Efficiency in redressat of customer compiaints Bo oo) 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets Of 
शौचालयों की उपलब्धता mee 


22 (eae eet omen ie ae 
na DES 
rate मल जब ae 
Rag of pe recovery in sewage management ae a a ।]| 

67 100 


Efficiency in collection of sewage charges 
* ।सिबरेज में लागत वसुली की क्षमता 


50110 WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


121 थी शशि म  कष 

Household level coverage of solid waste management services 
1 ा ऋ़िचऑ | wee |e | 
=| 
wea अप कब का बैशनिक 
ca 
aren senders og की शत" 
ee निकाली 


सक्र प्रस्तावित सूचक 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र ae ee / ४ 
41 [वर्षाजल जलोत्सारण तंत्र 00:06 
जल भराव के क्षेत्र 026 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dabhra District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदा कमेबंशनका विस्तार cn ४ 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:0% 
Per ee ita supply of water | se | 
i जल की उपलब्धता nee ah 
4.3 _ [Extent of metering of water connections 4606 0०% कक आता 
जल प्रदाय PAR के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 50 ads एज! छः 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध : 
जल प्रदाय की निरतरता zthous | 2०0 | 2० 
जल प्रदाय की निरंतरता reels 
Efficiency in redressal of customer complaints | | ws 
16 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oon 20 
verge ae 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली ais 2° 26 
1.9 [Efficiency Pa collection of water supply - related charges 900% an a 
जल प्रदाय में लागत वसुली क्षमता हु 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल et Wat 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


100 
ः मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता | ०0 | 

2३ मलजलनटवर्ककासप्रहकषमता। जा | | | ०0% | 
NA 
NA 

‘ 

| os 

NA 


ND 


Extent of reuse and recycling of sewage है 
'प्रशोधित मल जल के पूर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0 
सिवरेज में लागत ay 


Efficiency in redressal of customer complaints 
satan की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:01 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 16070% ial (ae 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता है 

Extent of segregation of municipal solid waste en) ie 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण esas 100 
Extent of municipal solid waste recovered a rn ७ 560 
शहरी ठोस softy कचरे का पूर्नउपय one 100 i 

3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste of 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% en NA 
3 Extent of cost recovery in SWM services o 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eee 
Efficiency in redressal of customer complaints | | t00 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:86 ४2 
Efficiency in collection of SWM charges 


OR कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता ne ea 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जे tear aah a ose a 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 31 33 

जल भराव के क्र वन 3282 : ir a ae 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Daundi-Lohara District :Balod Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 
| सक्र. | इक 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनवशन का विस्तार 100.0% 
Per his i ita supply of water 
पति व्यक्ति जत को उपलब्धता (5७०4 
Extent of metering of water connections ५५ 
1.3 जल प्रदाय कनेवशनों के मीटरीकरण की विस्तार 00:04 NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
Continuity of water supply 
19 जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
19 उिपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ९2095 | | 
Cost recovery in water supply services 6 
जल प्रदाय में लागत वसुली moe 2 | wo 
Efficiency an collection of water supply - related charges 6 
जल प्रदाय में लागत बसली की क्षमता aon oi 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
2.1 |शौचालयों की उपलब्धता gon 
Coverage of sewage network services 
22 laa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता as Ls Os | 
Collection efficiency of sewage network 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Oe 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 
25 [प्रशोधित मल जल की गुणव 


Extent of reuse and recycling of sewage 
2.0 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.06 Ni 


2 Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वसुली j 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 85 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता uti 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90:0% NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3 Household level coverage of solid waste management services 5 
“ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 80220 100 100 


34 आह ठोस of Mae कचरे का परत ecovered 100 400 
| | 
तीस कर awn oma oe Se 
वर्षाजल को निकासी + 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 17 25 
Incidence of water logging/flooding * : 

जल भराव के क्षेत्र “ee लक जा 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Devkar District :Bemetara Nagar Panchayat 


am प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee SY ६७४ 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 106 ug 
Extent of metering of water connections 6 

जल प्रदाय SRT के मीटरीकरण की विस्तार yee 
Extent of non revenue water (NRW) a 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध aes 2] 2 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता &॥8020% a 45 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 220 100 100 
Cost recovery in water supply services ४ 3 

जल प्रदाय में लागत Ta (000% 2 40 
Efficiency A collection of water supply - related charges 5 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 21202 85 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


शक es ae 
gained : 
27 Fel ed es recovery in sewage management 
28 [endear शिकायत के निरेकरण की ie 


Efficiency in collection of sewage charges 
29 !सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता ails bia 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Zz 


No 

ai 
Fre z 
lee 
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a ४ | 
Zz 
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Household level coverage of solid waste management services ५५ 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100.0% 100 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ठ कचरे की संकलन क्षमता eo 100 199 
3 Extent of segregation of municipal solid waste of 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ce ” im 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 100 100 


'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

35 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान es 
Extent of cost recovery in SWM services 

36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100.0% 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

पभोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 

Efficiency in collection of SWM charges 6 

38 (ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network i 
; वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 


Incidence of water logging/flooding 6 
42 [जल भराव के क्षेत्र 9076 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dhamdha District :Durg Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


a 
WATER SUPPLY SERVICES 
ea 
बा 
मात collection Es = supply - related charges | | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


eee aoe 100.0% 
ae 20.0% 


Efficiency in collection of sewage charges 5 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता pe Ne ” 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


हि 
मा a की वात का ee management services 100 
ied 


Extent of segregation of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 00:02 100 1.00 
/% 


Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ४ 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% NN (६ Me 

Extent of cost recovery in SWM services 5 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल ee 


Efficiency in redressal of customer complaints 
Bolen की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

Oe कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हा an +« 2 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब scab 10 te 
Incidence of water logging/flooding हे | ०0 ४| 

जल भराव के क्षेत्र mee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dharamjaigarh District :Raigarh Nagar Panchayat 
| स्तरांक. | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक say 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


07 शािश ६ 
ea 
पर वन जल की reat 
ernie की need के निरेकरण की ae | 

19 Eileen) col collection हर aie supply - related charges | ४ | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


आम क tn | 
rere ee 
27 किम g ca recovery in sewage management 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Househoid level coverage of solid waste management services 5 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार re we 

3 Efficiency of collection of municipal solid waste 

2 शहरी ठोस softy कचरे की संकलन क्षमता Ieee Age 
Extent of segregation of municipal solid waste - 

33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण AO 1” a 


Extent of municipal solid waste recovered ५५ 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प 80.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste दे 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00020 bis ua 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eee 
Efficiency in redressal of customer complaints 
37 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
3 Efficiency in collection of SWM charges 5; a 
8 (ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता pions = bi 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dongargaon District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 


ca 
WATER SUPPLY SERVICES 

ce 

an 

Fe pes nore oe 

व 0] £0.0% 


Quality of water supplied 100.0% 


E 
Fal 
Es 
q 
S| 
3 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

22 Coverage of sewage network services 
“मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

23 Collection efficiency of sewage network 
~ मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणव 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
j सिवरेज में लागत वसु 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


1.8 100.0% 
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Household level coverage of solid waste management services 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dornapal District :Sukma Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


am. | 
ee 
जल आपूर्ति सेवाएं 
कद Stier की Ne 
a 
जल प्रदाध गे लागत collection a pete supply - related charges 
मल जल प्रबंधन 
230 तट ता 
बम ही शिकाय के agora 
2.9 Rene Samo वर ली को ee charges 
100 


Zz 


z 


z 


z 


ao 
& 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Seon “|| |/1० ॒1.॒घ॒ शक 
i ee तब 
Serres Send x paren a कट छा 
ले कब ase लगत ae की ieee 

वर्षाजत कीनिकासी 


100 
NA 
00 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 1 00:05 ee a 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Doundi District :Balod Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 58 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार see 
जल की उपलब्धता 135 एस 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW: 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध : 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 40100 
Efficiency in 18018559| of customer complaints ६070 
|; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल ees 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत व ee 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 99:20 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of sewage network services 100.0% 
Fa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता के 
Collection efficiency of sewage network 4 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता AEN 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 5 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की asa 
Extent of reuse and recycling of sewage 0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा : 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस meee 
Efficiency in redressal of customer complaints 0०% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
Efficiency in collection of sewage charges i 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता sient 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ORT कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार है 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 4 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 00 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 4 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YT 10:27 
Extent of municipal solid waste recovered 80.09 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय॑ है 
Extent_of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान i 
Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Ty 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A- Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Farasgaon District :Kondagaon Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
| क्र... प्रस्तावित सूचक 
ALP. प्रस्ता दैत सूचक 2022-23 2023-24 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेवशन का विस्तार ee 
Per Bide ita supply of water 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) 
Continuity of water supply 

Fee re ४० | 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता meee 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 100:0% 25 28 
Efficiency an collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 2 = 2 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता ical 
Coverage of sewage network services 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00:05 किध 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता wave 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 1002 Me 

Quality of sewage treatment 

2.5 प्रशोधित मल जल की गुणव ४0707 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% Ne 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली oe 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 4 
सिवरेज में लागत aah की क्षमता 20068 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ५९ 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ete we 109 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100-0 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थव 10088 183 
3 Extent of municipal solid waste recovered 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय eno bo 


35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
~ ।शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


% 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली 190:0% 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 6 
*” [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eae ape ine 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
7 [ठोस bert प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता हे 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network गा 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00:22 ae ae 
Incidence of water logging/flooding ५ 

42 [जल भराव के क्षेत्र oe Ne set 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Fingeshwar District :Gariyaband Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections है 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 109 0 
Per ot ita supply of water 135 Iped 
जल की उपलब्धता 12290 
4.3 _ [Extent of metering of water connections sag ony 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार है 
Extent of non revenue water (NRW 20.0% 
AR राजस्व जल की मात्रा i 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 24210 
4.6. [निदिशा0५ in redressal of customer complaints 80 6% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aa 
Cost recovery in water supply services 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली 100-0% 
90.0 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


ee 
मल जल प्रबंधन 

a ज्लिय ज्य क्वा 
ually = pends treatment 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ay 02:27 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
9 rata में लागत aget की क्षमता 02028 
(0110 WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 400.0% 

ठोस PERI WALT की सेवाओं का विस्तार ५ 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


> 


b 


N ND 

fe.) a 

Zz 

Zz Zz Zz = 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Mee i” 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 201 a 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ Pee 202 100 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste Thee Na NA 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन मं tooo | ४ | 
Efficiency in redressal of customer complaints 

शिकायतों के निराकरण की क्षमता on ee #& | 
Efficiency in collection of SWM charges : 

ठोस PAU प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता av | ७ 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 6 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 

Incidence of water logging/flooding 6 
जल भराव के क्षेत्र oon 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gandai District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक es 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि a  * 6 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% “2 a 
परत व्यक्त जल को उपलब्धता * | % | 
प्रति जल की उपलब्धता 125 ॥900 oP 
3 _ [Extent of metering of water connections ; ne 
3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee Ne 
Extent of non revenue water (NRW) हि an 0 - 46 
1.4  |नैर राजस्व जल की मात्रा oes “29:0% af ae 
45 45 


= 


= = 
(० | >> = 


Fe] 


Continuity of water supply 


5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours | as 


Efficiency in redressal of customer complaints ५५ 
16 _ (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 22 ie za 


19 बल collectio Ee pe supply - related charges 64 
मल जल प्रबंधन 
24 पल arena ea 


~ 


= = 

a 
w 
| 


> 


Quality of sewage treatment 

27 प्रिशोधित मल जल की गुणव se ° 
Extent of reuse and recycling of sewage 

26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 2909 Ni A 


07 Een g ee recovery in sewage management 

9 सिवरज मेलागत वसुली sem + 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

| | 

28 तिल रु व मे ला बदली का 
वर्षाजतकी निकासी 


N 


N 


3.1 
3.2 
3.3 


|e 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100: 20 रे oo 
Incidence of water logging/flooding ॥ | 
जल भराव के क्षेत्र one 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gaurella District :Bilaspur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
zz 
hn ek a ee 
Cala sc 
रा 
जल बदली लत 
कक 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
era की उपलब्ता 100 0% 
Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता er i — 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ae 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत व 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता हे 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eve 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार . 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता : 
Extent of segregation of municipal solid waste ० 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण bas 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 2 

3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान add 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली meee 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 
Efficiency in collection of SWM charges 3 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 10048 21 

STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब aon 43 
जल भराव के क्षेत्र oe es) 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Geedam District :DakshinBastarDantewada Nagar Panchayat 


ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक Se 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supple ply connections an) ane 
जल प्रदाय कनेक्शन का eas 2 za 
Per eds ita supply of water 3 
ee 
Ud 


> 


Extent of metering of water connections 4 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee Ne 

Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध one 


जः 
inne pate 31 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
fe 2 


N nN 2 ~“ 
5 00 हि] 


= 
io] 
f=) 


1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
16 
1.7 
1.8 
1.9 


oOo w 
No 00 


> 


> 


2.1 
2.2 
2.3 
24 
2.5 


> 


nN 
a 
rife 
° > 


Extent of cost recovery in sewage management 3 
27 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता |__% | 
Efficiency in collection of sewage charges 5, 
29 [सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता dail Mw NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3 Household level coverage of solid waste management services 6 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार anos ue 109 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता baa hae gee 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ee “ oe 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 100 100 


“__ [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय : 

35 शहरी ठोस अप कचर का tate निपटन NA 
36 सच प्रबंधन नैलागत ली, 38 

as ea 
sre कब धन मे लगा बदली की 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हु बहु ie 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब (22000 हज Be 

Incidence of water loggingMlooding a 
जल भराव के क्षेत्र pe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gharghoda District :Raigarh Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति 
2022-23 2023-24 


am प्रस्तावित सूचक 
ea 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections का we 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 12045 22 36 
1.2 Per ie ita supply of water 135 Iped 81 


प्रति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 3 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार २/00.025 bag 


1.3 
Extent of non revenue water (NRW) oy 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध ee a 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 5010 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aes 


प्रदाय जल की गुणव 100.0% 100 100 


18 Cost recovery in water supply services 

[जल प्रदाय में लागत वसु 
Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 
i जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता : 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रब्धन 


Nn 
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nm 
°o 


N [tn | Z] 954 
०5 > 
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Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 


2.1 


Coverage of sewage network services 


te00% 

50.0% 

100 0 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता oor | ० | 
_1000% 

200% 

००७ | 


2.2 
2.3 
2.4 
Quality of sewage treatment 

i प्रशोधित मल जल की गुणव 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
27 | fata में लागत वसुली 1 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges है 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20.0% NG ns 


NO 
on 


NA 
NA 
NA 
NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 9% 
ठोस HER प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Ie me 
Efficiency of collection of municipal solid waste nn i 
Red ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता one 100 400 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste ०, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 10841: ee किक 
Extent of municipal solid waste recovered 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 . 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Jeet Me Me 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ५ 2०:02 
Efficiency in redressal of customer complaints oo = | 00 
उपशीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 222) > 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत gach की क्षमता 10004 eh 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 2» | 2 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee er 29 

mma ० ४ | 7! 
जल भराव के क्षेत्र ue He u 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gunderdehi District :Balod Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 100.0% 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार as 

Per bei ita supply of water 

4.3 _ [Extent of metering of water connections 1600% ia 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ° 
Extent of non revenue water (NRW 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध कं 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 8007 
Efficiency in redressal of customer complaints é 

16 |उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Suave pe 100 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services of 

जल प्रदाय में लागत वसुली 100-078 

1.9 _ |Efficiency in collection of water supply - related charges 500 
जल प्रदाय में लागत वस्‌ क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल AT WIT 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता i 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


| 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20,076 NA NA 


Pen g on recovery in sewage management 460.005 = 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee 200 ia 
Efficiency in collection of sewage charges 6 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ee ae ae 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ON कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ° 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 400:0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता i 
Extent of segregation of municipal solid waste 9% 
'शहरी ठोस sate कचरे का पृथ्यकरण 100-0% i 
Extent of municipal solid waste recovered 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयं ee 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste of 
'शहरी ठोस अपषिए्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:0/8 Mi Ne 
Extent of cost recovery in SWM services 9% 
36 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee | eo | 
Efficiency in redressai of customer complaints 
की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 13346 


Efficiency in collection of SWM charges हा 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत gah की क्षमता ene < a0 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 40 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई Ieee 

Incidence of water logging/flooding 0% 

जल भराव के क्षेत्र i 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


790 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gurur District :Balod Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


fone 
जिक आ2 
लागत वसली की टमता कल hares बिल eal 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
ae 
22 ित विन नेटवक Seal की व्यापकता कल आधे 
24 मल जल के प्रशोथन वमता को ta iu 
27 न 2 oe recovery in sewage management 
28 [rihanna fred Peta की 
2 Pauls A licpiaed को hess sewage charges 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3 Household level coverage of solid waste management services a 
3.1 ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee ie 
Efficiency of collection of municipal solid waste 4 
32 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 
~ (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का yep 


3 Extent of municipal solid waste recovered 9 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ci 
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3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee ss 
Extent of cost recovery in SWM services 
30 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसूली 


3 Efficiency in redressal of customer complaints % 

7 पुभोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस PR प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ‘ 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 42028 | 
Incidence of water logging/flooding 5 

42 जल भराव के क्षेत्र oa 


Note ; ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. : 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jaijepur District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ante 2022-23 2023-24 


ice Tm [ ए ४ 

: 
Extent of non revenue water (NRW) 

eee म.. 

घर प्रधाय की See लि. 

7 

जल प्रदाग मे लागत collection a pra supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


= 
an 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:22 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
ण 
| 
किला आग 
ठोस कब प्रबंधन लागत og he pe 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


तो जल ie Ua a ae ils a (ee 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 220 is & 

जल भराव के ar ae ee 
जल भराव के G4 noe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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aed मल जल प्रबंधन 

Sean tua ee लिए पका 
See 100 0% 
Extent gf ‘oot recovery in sewage management 400.0% 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jarhi District :Surajpur Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हि ae. ii «x 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 22028 i . 
Per ee ita supply of water 3 
12 जल को उपलब्धता 135 ped s | 38 
Extent of metering of water connections ere a ee 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 2 
Extent of non revenue water (NRW) 508 78 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints ee 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oes 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल 100.0% : 100 100 
Cost recovery in water supply services हर er $+ | 
जल प्रदाय में लागत वसुली a 
Efficiency in collection of water supply - related charges 4 | 0 8) 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 300% 53 a8 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets ० 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता adi 100 100 
Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता २ 
Collection efficiency of sewage network é 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eer NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 9 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता (00:97 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की sO? 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउप मात्रा sila Me 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस nee i 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता is oe 100 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20228 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार हु 
Efficiency of collection of municipal solid waste 160:0% ae 5 5 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 7 

Extent of segregation of municipal solid waste 3 100 
33 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण AOD 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
RET ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ४ 
35... |Extentof scientific disposal of municipal solid waste 4000% 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान | 
3.6 [Extent of cost recovery in SWM services 400.056 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसु छ 
Efficiency in redressal of customer compiaints % 

की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 

Efficiency in collection of SWM charges of 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 30.0% oe i 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जला, सारण तंत्र की वाई ee cel 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee o as 
जल भराव के क्षेत्र ae 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


1121 
fo) 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 793 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jhagrakhand District :Koriya Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक Te 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ; | co 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100 0% 8 
Per cere ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped le 
NA NA 


43 Extent of metering of water connections 100.0% 
है जल प्रदाय SAR के मीटरीकरण की विस्तार oy 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
7 ene 100.0% 100 100 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
22 Coverage of sewage network services 
pa erin नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
2.3 Collection efficiency of sewage network 
~ 1मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
“ [Act जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
| प्रशोधित मल जल की गुणव 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
| प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
27 [सिवरेज में लागत वसुली 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
' |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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Household level coverage of solid waste management services 


is 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100.0% 180 100 


wo N 
= o 
2 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


3 0८ 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 00:92 ae 100 
Extent of segregation of municipal solid waste of 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण oe Te0 #08 

34 Extent_of municipal solid waste recovered 80.0% “400 100 


'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


3.5 100.0% 
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Incidence of water logging/looding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kasdol District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ea uli ji कड़क 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


लक खनन -न-क्- 
an fa 
= 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


24 टिया शीत मो पपती 


27 Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसु 

2 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
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Efficiency in redressal of customer complaints 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस PAR प्रबंधन में लागत वसुली ayia 80 
0% 


3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 8958 100 
Efficiency in collection of SWM charges 
38 ।ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत seat की क्षमता 30,028 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ‘ 

वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee i 
Incidence of water logging/flooding ' 

जल भराव के क्षेत्र oN é 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Keskal District :Kondagaon Nagar Panchayat 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक SIS 2022-23 2023-24 


| सक्र. 
WATER SUPPLY SERVICES 
cm 
a a 
“ear शिकायत ower की ae 
=< 
Ecler ye collection Ei ed supply - related charges 30/0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets ह 
'शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 


100 


EG 


झट झट 


N 


Coverage of sewage network services % 
22 मलनिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता doen 
Collection efficiency of sewage network 2 
23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 29 03 


Adequacy of sewage treatment capacity ; 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 

Quality of sewage treatment 5 
2.5 [प्रशोधित मल जल की गुणव _ 100.0% 

Extent of reuse and recycling of sewage e 
7 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 
27 al मे लागत recovery In sewage management 100.0% 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
“ 1उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ra 


Efficiency in collection of sewage charges हि 
2.9 सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


100 
| ०0० | 
NA 
NA 
NA 
NA 

1 
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E 
Zz 


Zz 


ठोस कचरा प्रबंधन 

3 Household level coverage of solid waste management services ९५ 

3.1 ठौस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2000: we old 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता One 209 


3.3 0 


= 
Oo 


100 
Extent of segregation of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 120 27% es 
Extent of municipal solid waste recovered % 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 80.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली jen 


3.4 


3.5 
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37 Efficiency in redressal of customer complaints 
हे Boule की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 

i ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 22220 78 ह 
Incidence of water logging/flooding 

42 [जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100 


w 


we No 
i) 
* । 


हे 


Ea 
& 


796 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Khamharia District :Bemetara Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 


| ete | लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक अपर 2022-23 2023-24 
1 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections a 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार lone a IS 
Per oe ita supply of water 
परत व्यक्त जल की उपलब्धता 138 pe | % | 
Extent of metering of water connections हि WA: | NK 
जल प्रदाय कनेव्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 10:01 Ne bal 
Extent of non revenue water (NRW) 4 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध eee हुआ 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Cost recovery in water supply services 46 
जल प्रदाय में लागत वसुली ene 8 2 
Efficiency in collection of water supply - related charges कि mn 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ones ae ap 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


कप eh de NA 
27 Fea g लागत recovery in sewage management 5 


Efficiency in redressal of customer complaints % 
29 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 14268 108 ey 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 21220 a “ 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


सके घर प्रदाता oan का विस्तार management services 
35 जिहरी ठोस ay eat का tate Been ७ 
Se aa a 


38 Efficiency in collection of SWM charges 


: में A 9, 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता spa 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 23 
वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ tego 
Incidence of water logging/flooding | ०0 | 
42 (जल भराव के क्षेत्र ०:७१ 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kharod District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| सक्र. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
Ee 
eee en 200% |» | 
ce 
a 
Ensen nel collection Es uate supply - related charges 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets % 
शौचालयों की उपलब्धता 2 22220 100 40 


: 

27 leeatarnaga eres | 20% | 6 

कब मे लग कली वात 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ae 

ee aaa 

sree asia लागत काले को as 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 09220 ee o 
जल भराव के क्षेत्र 2020 1 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kharora District :Raipur Nagar Panchayat 


| nie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2022:23 2023:24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाव कनेबंशनका विस्तार जि किक  आ 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 190:0/6 
Per one ita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


100.0% NA 


20.0% 


r = Zz Q 
~l > 05) 
| — 
a 


N 
Oo 


24 hours 


ie} 
o 


Efficiency in redressal of customer complaints ५५ 

16 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की कमता ue 0 100 
Quality of water supplied 2 ay 
प्रदाय जल की 100.0% 87 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत ay क्षमता . 


100.0% 


= 
= 
N 


= 
Oo 
o 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of sewage network services 100.0% 
'मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता i 


Collection efficiency of sewage network 5 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता INO 
dequacy of sewage treatment capacity ५ 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ous 
Quality of sewage treatment 6 
प्रशोधित मल जल की 109:0/# 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management a 
27 [सिवरेज में लागत व ee 


100.0% 


Zz Zz 
P 


NA 


> 
z 
> 


Zz 
> 


20.0% 


= 
Nn 


Zz 


o 
- 


= Zz 
Zz 
> 


५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poe 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 160.0% 
2० 

'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस्‌ a 
x : 

'उपभीकता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 0:22 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network हु 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 1 0% 

Incidence of water logging/flooding 7 
जल भराव के क्षेत्र ie 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Efficiency of collection of municipal solid waste 40770: 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 0220 100 100 

Extent of segregation of municipal solid waste 400.09 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 190.9 ae ae 
100 100 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Khongapani District :Koriya Nagar Panchayat 


wie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ant 2022-23 2023-24 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water sree ply connections 100०% | ० | 
जल WaT कनेक्शन का विस्तार 10008 9 NA 
प्रति व्यक्त जल की उपलब्धता 138 ped | ० | 
Extent of metering of water connections ५५ 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 09:08 ae 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध eure | ९ | 


Zz = 
> 


=z 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता eA ene | ०० | 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ०0 | 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता wees 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणव 100.0% NA 

Cost recovery in water supply services . 

जल प्रदाय में लागत वस 100.02# कि जाओ 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता dd NA 


NA 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
100 


Zz 


=z 


1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 


= 


za 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of sewage network services ५ 

aaa 
rr मल जल के au की 
29 Ase मी लागत ech की माता sewage charges NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2 
2 
2 


2 


4 
2 
3 
2.4 


Zz 


z 


N 
cor) 
= 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of coflection of municipal solid waste 
32 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.0% 
Extent of segregation of municipal solid waste 


100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0% 


3.1 100.0% 


wl] w 
w 


Extent of municipal solid waste recovered > 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 20:02 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ear 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee i“ 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभ्रोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता se | | 
3 Efficiency in collection of SWM charges ‘ | oo | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20.0% 158 


100 
100 
100 . 
100 
NA 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हि आह ee 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई Woe’ + of 
जल भराव कै बता ons | _ ०९ | ० | 
जल भराव के क्षेत्र on? 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kirodimalnagar District :Raigarh Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022:23 


Rua 
WATER SUPPLY SERVICES 
tear 


Efficiency Hil collection of water supply - related charges 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 0? ie 
10 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of sewage network services 8, 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 22070 70 es न | 

Collection efficiency of sewage network é 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ade NA 

Adequacy of sewage treatment capacity 9 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eo ne 
Quaiity of sewage treatment é 

25 [प्रशोधित मल जल की गुणव .._100.0% NA 
Extent of reuse and recycling of sewage of 

© 1प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 2028 1242 

Extent of cost recovery in sewage management ५५ 

2.7 सिवरेज में लागत aah 100.0% 1 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 

28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निशाकरण की क्षमता epee a0 490 
Efficiency in collection of sewage charges 9% 

29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20,0 Ne NA 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 6 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार on” we 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee hie 22 


z 
> 


2.1 
2.2 
23 
2.4 


z 
> 


2 
> 


N 
o>) 


Zz 


3. 
3. 


4 

2 
Extent of segregation of municipal solid waste ढ़ 

33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण eis 8; 


oe of ee sor wees ecovered 100 100 
arg प्रबल मे लग बहुल ae 
वर्षाजत की निकासी 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 1200 0९ a 23 
जल भराव के or oreneotne eae बडा! 
जल भराव के क्षेत्र 0:0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-+(019 District :Sukma Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
2022-23 2023-24 
1 WATER SUPPLY SERVICES : 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल Wald कनेक्शन का विस्तार CEG 33 all 
Per eke ita supply of water 

3 Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oe 
Extent of non revenue water (NRW) of 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 22004 22 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता ee hours 40 #0 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत aA vee 
Efficiency ean collection of water supply - related charges 4 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता Poe 40 i 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


21 Coverage of toilets 
| [Shares की उपलब्धता 
2 Coverage of sewage network services 


2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
me 
28 lentes शिकायत के निरेकरण की 
: 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Ec  ““औैौैौैभै २ रत न ्ट/' 
ea eens 
snat gander ata 

weve 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100:0% a 700 
Incidence of water logging/flooding A 

जल भराव के क्षेत्र 22 ais 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Koora District :Raipur Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2022:25 Palen 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


eee a कक [se a अबने 

ee eae 

4 Paces 

15 erase 

16 [arent शिकायत के Busch 0 
41 50 


1.9 Efficiency Au collection of water supply - related charges 90.0% 

3 जल प्रदाय में लागत ay क्षमता : 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 100 100 


-.. |Coverage of sewage network services 
: मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ae a 
24 arc Serhan set की पर्वत 
: 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 6 , 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 10905 me an} 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste i yor. ०० eG 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eva 190 129 
3... [Extent of segregation of municipal solid waste हि 49% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 2 22720 ne 190 
3 Extent of municipal solid waste recovered 3 


3 Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 10004 जम 
3 Efficiency in redressai of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ad 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता see 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 00:08 194 26 
जल भराव के क्षेत्र 02070 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 803 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kota District :Bilaspur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 
WATER SUPPLY SERVICES 
caret cena nats कर connectors 460.608 


= 


* 
= 


al NY] Zlota 
o | 6 च्य JN 


Extent of metering of water connections ५५ 

जल प्रदाय कनेवशनों के मीटरीकरण की विस्तार 100% 
Extent of non revenue water (NRW) By 

गैर राजस्व जल की मात्रा :छत द्ध eee a0 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 2 


S 


1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 


Efficiency in redressal of customer complaints ४6 0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता wen 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 94 

Cost recovery in water supply services हे ue 
18 जल प्रदाय में लागत वस॒ली ee = 


Efficiency an collection of water supply - related charges 
19 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 30.0: 
मल जल प्रबंधन 


51 59 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Coverage of toilets 3 
शौचालयों की उपलब्धता 100070 100 


ते 


Coverage of sewage network services 100.0% 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता कर 

Collection efficiency of sewage network of 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity of 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 222 NA 


P 


= 
© 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 


> 


2.5 


Quality of sewage treatment _ 100.0% 


प्रशोधित मल जल की गुणव 


2 
> 
2 2 Ps Zz wo 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के 


N 
a 


Extent of cost recovery in sewage management 
27 'सिवरेज में लागत वसली 100.0% 2 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 95 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of sewage charges é 
29 | Rrakor ti oma वसुली की क्षमता ee NA ba 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household ievel coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार mene 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


i ' 
3.3. [Extent of segregation of municipal solid waste 460.656 


d 'शहरी ठोस HORE कचरे का पृथ्यकरण 
3 Extent of municipal solid waste recovered 
” शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
~ eta अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन मे लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | | 
Efficiency in collection of SWM charges Ba 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eae bi डक 


100 
100 
100 
100 
NA 


e] 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलत्सारण a ae e | 2» 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cis 100.0% 18 20 

Incidence of water logging/flooding ५ जि आय 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


804 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kotba District :-JashpurNagar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


| am. | 
जल आपूर्ति सेवाएं 

आय किला 

ser ft शिका पके निकट 

19 sills Bibs collection की ae supply - related charges 100 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
शौचालयों की उपलब्धता 

ee आता Lee 

| 
28 Gres मलजत Sear 
27 Fes ed जाग recovery in sewage management 400.0% fe ee >।| 
28 [ersten को शिकायत के निरेकरण की 1०० 
29 frees मे लगा recht bate sewage charges NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ः 
area परवान rs og की धत" लिए 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network a oh 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 24 25 
Incidence of water logging/flooding 9% bo 2s 
जल भराव के क्षेत्र poe = 5 -॥ 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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3.1 100 
3.2 100 
3 100 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kunkuri District :JashpurNagar Nagar Panchayat 


uae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित are art 20202 


WATER SUPPLY SERVICES 


= 
ax 


जल आपूर्ति सेवाएं 
| eae 100.0% 
es my 200% 
15 जिलप्रदायकीमिररता 24००७ 
19 मास collectio Ei ae supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of sewage network services 
22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 


Collection efficiency of sewage network कु 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacit 

4 lagers प्रशोधन क्षमता की eta 100 Bee 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल 


100.0% 100 


= 
fo] 
o 


2.1 


Zz 
> 
Zz 
> 


z 


Zz 
झट 
> 


Zz 
> 


100.0% 


20.0% NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
27 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 1 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
28 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of sewage charges is 
29 [Rata में लागत वसुली की क्षमता see ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


| 
0) 


NI] NIN 
~N alan 


= 


00 


oy 
3 
> 


झट 
> 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3 Extent of segregation of municipal solid waste 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ee iis i 
3 Extent of municipal solid waste recovered é 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली bos 
Efficiency in redressal of customer complaints é | _ 100 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता uate 100 
Efficiericy in collection of SWM charges हि © 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eka ९3 af 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ० a6 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 25 26 
Incidence of water logging/flooding | ० | 
जल भराव के क्षेत्र ee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.1 100.0% 100 100 


a 


806 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kurud District :Dhamtari Nagar Panchayat 


| स्तरांक.| वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित चूत के ae 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 6 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 190९१ 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 100 20% 
4.3 [Extentof metering of water connections 4 1 ar 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार inde 
Extent of non revenue water (NRW) é >6 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 200% 29 2 
Continuity of water supply Be 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 5.0 5.5 
Efficiency in redressal of customer complaints | _ ४8 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 01020 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 109:0% as 50 


Efficiency Fu collection of water supply - related charges 7 | ४५०० | 
19 aqua में लागत वसुली की क्षमता ws a ee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of sewage network services 

मल frit ea Seat को व्यापकता ce ee लि; 
Collection efficiency of sewage network % 

2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.075 


Adequacy of sewage treatment capacity 6 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ADO. 


Quality of sewage treatment 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा a 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ua a 100 
Extent of segregation of municipal solid waste ९ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YUH renee im a 
3 Extent of municipal solid waste recovered 
aa ata ae का का पट soa 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस nity कचरे का nee Re 
Extent of cost recovery in SWM services é 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुर्ल सर, Pos | #& | 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ie | | 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता oe 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network % 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 27022 
4.2 _ |Incidence of water logging/flooding 0% ॥ a 
जल भराव के क्षेत्र ee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 807 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kusmi District :Balrampur Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


1 ंशशििफििफििफिओ 
“net का A 
जल प्रदायक मिल ग ! 1० 
8: िएभाका को शिकायत के निराकरण को 1 

7 Susie मम 


Efficiency in collection of water supply - related charges 5, 
1.9 जल प्रदाय में लागत cach क्षमता 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 मिल लिन taal eters 
23 मल जल नेटवर्क की ane क्षमता 
मल जल के प्रशोधन aera परयप्तिता 
wae, ae sae treatment 
प्रशोधित मल जल के पुर्नडपयोग की मात्रा 
raed Ed गत recovery in sewage management 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
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SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


= 
° 
Oo 


Efficiency in collection of SWM charges 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 20007 las 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 4 

41 1वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 1220 ua 
Incidence of water logging/flooding 07, 

42 जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lailunga District :Raigarh Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee 
जल की उपलब्धता dee 1700 
Extent of metering of water connections 400.0% NA | NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार . 
Extent of non revenue water (NRW 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा हे 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता aenouts 
Efficiency in redressal of customer complaints | es | t00 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:04 2 
प्रदाय जल 100.0% 100 
Cost recovery in water supply services 4 
जल प्रदाय में लागत वसुली esis 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता : 


Pe 
मल जल प्रबंधन 

100 
ees | 
pie. Eaentel wuseser Reich 20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
27 [सिवरेज में लागत व eee 
29 (Efficiency in redressal of customer complaints 400 
“ [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 3G 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 2007९ ba ie 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 3 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 406 
Ro अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 1 
Extent of segregation of municipal solid waste -.. 100. || 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0% 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ae 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
'शहरी ठोस softs कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100-0 NA nA 
Extent of cost recovery in SWM services कि iia _ 5. आय 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aaah 100:0% a2 zi 
Efficiency in redressal of customer complaints हि 93 | ४ | 
शिकायतों के निराकरण की क्षमता see oe 
ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता a? ae 7 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4.1 [वर्षाजल जलोत्सारण तंत्र Neo? 
जल भराव के क्षेत्र ‘Oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lakhanpur District :‘Surguja Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य... 
rene सूचक | रूरांक | “20222 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


10, 
कनेक्शन का विस्तार iene =e 
Uld 


(32 
2] 
< 
o 
3 
ra) 
® 
2 
2 
= 
2 
छः 
कि 
a 
c 
as] 
छा 
4 
छठ 
6 
5 
® 
2 
st. 
° 
= 
wo 


जल प्रदाय कने र्‌ 
Per apt ita supply of water 135 Iped 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता es 128 
Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार है 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध oe 
जल की 
में 


Continuity of water supply 24 hours 
जल प्रदाय की निरंतरता 24168 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pitas 
Quality of water supplied 100.0% 
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5 
N 
2 
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6 


Cost recovery in water supply services ‘“ 
जल प्रदाय में लागत वस ier 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 


1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 


सता 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


7 
ea Ses 
ae आ 
Ld 
| oe | 
Le | 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
iar हआए जब 
हे 
5 | आय 
fen 83 


3 
10 
N 
N 
N 
N. 

3 


एव 

Extent of reuse and recycling of sewage 6 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा is 
Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली ieee 
Efficiency in redressal of customer complaints ४ | ४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता हे 

Efficiency in collection of sewage charges ह sue 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90:20 Me Up 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services % 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार TOO Oe ie 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 02:22 20 ae 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ee ea i” 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 


7_जिपभीकता की शिकायत के निरेकरण की 10० 100 


© ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता eke ef ae 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4-1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब Agee ae on 


Incidence of water logging/flooding ९८ 
42 जल भराव के क्षेत्र eee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 


wr ow 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lawan District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 


लक्ष्य 
2023-24 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 5 367. ५. [आप 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ooo a6 48 
Extent of metering of water connections 100.0% NA LNA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार : 
Extent of non revenue water (NRW) re 7a 5 1 2 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध _ 
Continuity of water supply ee 
1-5 जल प्रदाय की निरंतरता 2700 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
1.8 जल प्रदाय में लागत वस 1 00-0% 
Efficiency in collection of water supply - related charges ज्ञान 
जल प्रदाय में लागत व 90.0% 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 9) 
Satie उपलब्धता 100 0 oo | 1० 
Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 
Collection efficiency of sewage network % 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता = BG 
Adequacy of sewage treatment capacity 4 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता L000 Ne ae 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 
प्रशोधित मल जल के पूर्नउपयोग की मात्रा 20.22 ne Me 
Extent of cost recovery in sewage management a Ga 
सिवरेज में लागत वसली 100.0% 1 3 
Efficiency in redressal of customer complaints a 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 100 
Efficiency in collection of sewage charges a Oma 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता peer 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household fevel coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste iano 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste nl 166 
Ret ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 199:0/9 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपपि्ट ask का पवपयं 8008 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ‘ 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% a ne 
Extent of cost recovery in SWM services हि ma. ill. ७ 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली = 
Efficiency in redressal of customer complaints A 400 
3.7 की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ees 100 100 
Efficiency in collection of SWM charges हि ee) 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 20.0% a ae 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र Leo oe 
जल भराव के क्षेत्र one 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data = 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lormi District :Mungeli Nagar Panchayat 


erie | वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक Se 2022-23 2023-24 


| सक्र. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Laan 4९ ae 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1331000 ae ss 
Extent of metering of water connections 07, NA ss NA 
जल Wald SAR के मीटरीकरण की विस्तार 100.0# Na dl 
eo a ee ३ 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध apr 8 “ 
जल प्रदाय की निरंतरता 5108 ea 
Efficiency in redressal of customer complaints हे vg." 1". 66 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 50.0% 100 ue 
Cost recovery in water supply services 24 
1.8 जल प्रदाय में लागत तसली 100.0% 24 25 
Efficiency in collection of water supply - related charges 50 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता i ie = 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of sewage network services 16070% Lee ad 
मल Prin नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता baits 


Zz 
> 


28 उिपभीकता की शिकायतो के निराकरण की 10० 

2. Fea मे लागत वी की wh sewage charges NA 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

Ss 

का शिकायत के ee की 

ठोस कचरे प्रबंधन era वसूली की | ७ | 
वर्षाजल को निकासी 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
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STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


aa जल जे ie are तंत्र a fae stall ee (४ 
वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 10 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% | oo 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Magarlod District :Dhamtari Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
2022-23 


लक्ष्य 


प्रस्तावित सूचक 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाय कनेक्शन का विरतार ५ | 2३6 
11 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार agin ba 36 
Per oe ita supply of water : 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 132 ped 200 
Extent of metering of water connections a WAL 4). ONR 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार wee ba Me 
“गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध adi ie 2 
जल Were की निरंतरता 24 hours 2.0 2.5 
Efficiency in redressal of customer complaints | ४० | ७3 
1.6 |उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता be:079 90 ae 
Quality of water supplied ५५ 
प्रदान जल 100.0% 100 100 
जल प्रदाय में लागत वसुली eae 
Efficiency in collection of water supply - related charges Spink ye lis — fee 
जल प्रदाय में लागत ay क्षमता ° 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 100 
'शौचालयों की उपलब्धता 48 हि; 
Coverage of sewage network services 4 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 300९ 
3 Collection efficiency of sewage network 5 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता oe 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ee 
Quality of sewage treatment 


Extent of reuse and recycling of sewage 
2.6 [प्रशोधित मल जल 22:24 


| ६ | ४ 
भ 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 90:05 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता Ne ae 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


| » | 
पट | ० | 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र fb Ove 
Incidence of water logging/flooding 5 i ae ee ae 
जल भराव के क्षेत्र aoe. 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Malhar District :Bilaspur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
a 
= 
"शत mw ख' 
cama hea 
cra Moy are जी थे =a 
aed 
Ete ne) collection Ei os supply - related charges 90.0% | se | 
EE 
मल जल प्रबंधन 
ro Eee 
iesney % 100 


Efficiency in collection of sewage charges 
* [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार , 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता (70605; 
Extent of segregation of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिए्ट कचरे का पथ्यकरण 0404; 
3 Extent of municipal solid waste recovered P 
शहरी ठोस अपपिष्ट कचर का eT 80 0% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५00 0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ° 
3.6 _ [Extent of cost recovery in SWM services 400 6% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ay i 
3,7 __ [Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% 
की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ४ 
3.8. [Efficiency in collection of SWM charges 2018 a 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता parks 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 100-078 12 ae 
जल भराव के क्षेत्र 0 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Mana-Camp District :Raipur Nagar Panchayat 


| erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर. | प्रस्तावित सूचक SRIF 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100-08 19 22 
Per sae ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा “Sa द्ध 200% 
Continuity of water supply : 
जल प्रदाय की निरंतरता 26 1008 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 3204 
cee की न िशिलि are 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली 1220 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 0:04 Ae 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets i 
हे शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
2.2 
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Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता कप 
Collection efficiency of sewage network है 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता jean 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 21220, 
Quality of sewage treatment : 
प्रशोधित मल जल की गुणव 30:03 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ane 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली mee 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pis 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 24003 be ms 
3 SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services of 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 12905 100 109 
3 Efficiency of collection of municipai solid waste 7 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee ५02 00 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण 100.0% _ 
3 Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 22:02 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस smite कचरे का वैज्ञानिक निपटान . 90/9/2 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली 100.0% 
3 Efficiency in redressal of customer complaints of 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता e008 
Efficiency in collection of SWM charges 9 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की eta pie a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network ५ 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 1 
Incidence of water logging/flooding हा 
जल भराव के क्षेत्र 00% 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-MandirHasoud District :Raipur Nagar Panchayat 


| am. | वर्तमान स्थिति 
oie 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
[ae 
: 
ao 
आफ इक 
पा collection EF peel supply - related charges 50080 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
rea 
3 
oo aa 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Seem /ऋझआझऋ/ ् ऋऋऋ७०्०<&&- 
कस आज प्रदान की सेवाओं का laa management services 
तीस कवर aura cra cet की [ee eae ee 

वर्षाजत की निकाली 


क्र प्रस्तावित सूचक eee | 


2.1 
22 
2.3 

4 


NO 
oOo 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जतीतसारण तंत्र कौ लबाद a 0 | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ier 7 
जल भराव के क्षेत्र 0:0/8 | oo N= se Sal 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Maro District :Bemetara Nagar Panchayat 


| ante | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ea seme aly 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:0% 1g oh 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ee se 2 
3 __ [Extent of metering of water connections हर a अप! 
जल Wald SATA के मीटरीकरण की विस्तार ie oe a ve 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 20.0% ad ae 
जल प्रदाय की निरंतरता 2a hours “0 oe 
Efficiency in redressal of customer complaints 8070% काश 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता iu 
Quality of water supplied 
जल प्रदाय में लागत वस 90:02 


Efficiency 1 collection of water supply - related charges 90.0 
जल प्रदाय में लागत वस क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 
Coverage of sewage network services 4 
2.2 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 19907 
Collection efficiency of sewage network ‘ 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
Quality of sewage treatment गा 
प्रशोधित मल जल की 100,0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 
2.0 प्रशोधित मल जल ees 
Extent of cost recovery in sewage management हर 
सिवरेज में लागत ae 20 2:20 
28 (Efficiency in redressal of customer complaints ee. — ie, oa 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nad 
Efficiency in collection of sewage charges हर x 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 1004४ Ne Ye 


= 
N 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level! coverage of solid waste management services 100.0% 
ORT कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 3 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 46010% २06 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ° 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
Rt ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण es 
3 Extent of municipal solid waste recovered 5 
Extent of scientific disposat of municipal solid waste of 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100: 008 a ne 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100:026 23 Na 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ep eee a. 
Oe कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:088 (५ = 
esi STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cia 07026 ae 

जल भराव के बैनर enone ae | ९ /' 
जल भराव के क्षेत्र 0 0% 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Nagari District :Dhamtari Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
2022-23 2023-24 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections een Comes 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार = all 

परत व्यक्त जत को उपलब्धता ४ | & | 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ae 

Extent of metering of water connections 7 yee leer 
जल प्रदाय कनेव्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ess a NA 

Extent of non revenue water (NRW) , 54. _ ls «BG 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध &3 2 


Quality of water supplied 
Ware जल की गुणव 1५ ep 108 
Cost recovery in water supply services % 36....|.._ 45 
जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 36 45 
हालिक्ा०0५ ॥ collection of water supply - related charges | | 6० | 
2 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20.0% ds 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 100.0% 100 100 
शौचालयों की उपलब्धता pete 
Coverage of sewage network services 100.0% | ० | 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ina 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता nee 
Adequacy of sewage treatment capacity ‘i 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ele dual MA 
Quality of sewage treatment ‘ NA 
2.5 प्रशोधित मल जल की गणव 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ae MA Ne 
Extent of cost recovery in sewage management i 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 4 7 
Efficiency in redressal of customer complaints é 95 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता noe ids = 
Efficiency in collection of sewage charges a NA Sod NA 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता aoe 138 NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


०: णा्््िििि््ि््णआ 
heeled की aac = ae Management services 
ear को शिकायत के निरकरण की 
दास कर aan’ लागत og की दमा 

0५1 ऋकर्शििणएओ 


2.1 
2.2 
2.3 

A 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब TO 20 21 
incidence of water logging/flooding > me १ 07 
जल भराव के क्षेत्र oon 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data = 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nai-Ledri District :Koriya Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Ra प्रस्तावित सूचक SS 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


777: ee a 

13 हित प्रदाय कर्क के deter Rem 
न जल जी मत डक 
लत |__*&* | #& | 
7 

19 chee nel collectio Ei el supply - related charges NA 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


2 ever g oe recovery in sewage management 

29 hima हट 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

emo लि ae आय 
7 [Ecard Saved के hams 
0 |लिस कवर nent aaa की ae 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network | 5६8 | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 190.0% 
जल भराव के क्षेत्र 10046: 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


= 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Narharpur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार TOROS 
12 जल की उपलब्धता denned 
Extent of metering of water connections 100.0% NA | [४ 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार : 
Extent of non revenue water (NRW 200% ome A ~ Tyee 
गैर राजस्व जल की मात्रा Od द्ध हि 
जल प्रदाय की निरंतरता ee hours 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 168 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:0% है 190 
Saeed aaa 100.0% 23 35 
Efficiency an collection of water supply - related charges 38: = “ith sien 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता acne a8 =o 


| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
or 
eo ad 
जला: 
हे ७ 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के 


Extent of cost recovery in sewage management 5 
27 ।सिवरेज में लागत वस [00762 


28 {Efficiency in redressal of customer complaints | (a 

© [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
सिवरेज मे लागत ager की बमता हल Naf MA 

सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 

OTT कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ° 

Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 100 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 7 

Extent of segregation of municipal solid waste a aa 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का eT ee 

Extent of municipal solid waste recovered 4 100... |. 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय cue 128 100 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste हि ase ill ५ wae 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ५४४५६ NA Me 

3 Extent of cost recovery in SWM services 5 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली asi GS 

Efficiency in redressal of customer complaints an a 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता een de a 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 21022 “0 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलात्सारण तंन की लबाई ४ | “2 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 100.008 
a 1 a a 5 8 !।| 
; जल भराव के क्षेत्र है 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nawagarh District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| ante | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ee 2022-23 2023-24 


| सक्र. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
ie 
imate 
हल 
मर राजस्व जल की मा छत के 200% 
19 किम collection i ae supply - related charges 50 aa 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets . 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 


22 Coverage of sewage network services 
“ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता els 
Adequacy of sewage treatment capacity ०, 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता NA NA 


Quality of sewage treatment 
2.5 [प्रशोधित मल जल की गुणव ee = 
Extent of reuse and recycling of sewage iy 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा pas Ne 
27 Feil g लागत recovery in sewage management 400.0% 7 


Efficiency in redressal of customer complaints 
2.8 |उपभीक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poe 1082 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 30.0% 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


z 
QP 


= 


100 


BE 
Zz 
* 
2 
* 


31 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 

\ ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ह 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 3 486 
“2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100: 028 


100 
100 

A 
48 


w 
Ww 


Extent of municipal solid waste recovered 


Extent of segregation of municipal solid waste $66 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण (2027 me 


10, 

34 शहरी ठोस अपषिए्ट कचरे का पुर्नउपय een 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste % 

3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:92: ५ 

3 Extent of cost recovery in SWM services 

“0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100.0% | as | 


Efficiency in redressal of customer complaints 6 2 | 6 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ४2 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता as Is 20 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ca 100:0/6 1S 18 
जल भराव के क्षेत्र ९:07 aa Sa 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Ctean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 821 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nawagarh District :Bemetara Nagar Panchayat 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित We Sle 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाय कमेबंशनका विरार Pees Ae 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10950: 0 
1.2 प्रति oe जल की उपलब्धता 135 Iped 29 32 
Extent of metering of water connections 5 ae 
जल प्रदाय ARH के मीटरीकरण की विस्तार oe ne Nn 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा od द्ध 20220 28 ae 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24100 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pel 
Quality SEAS eet 400 ing 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसूली 2:20 78 Bs 
Efficiency an collection of water supply - related charges 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 200% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


7 1 7 हद Ld 
24 मिल जल के cain कयता की परत 
2 faa ou recovery in sewage management 400.0% 
20 | उपभोवता की Reread के निरेकरण की 
2 Ren eae eons 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


o 
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Household level coverage of solid waste management services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार vere ae 100 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता fone 22 
Extent of segregation of municipal solid waste ; 406 
33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ee a i 
Extent of municipal solid waste recovered 
34 aed ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय tae oa 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 
5 शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान eas Nn 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100,0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ० 
Efficiency in collection of SWM charges 
38 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता an" 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network oa 73 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 109:0# oe a 
जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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822 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Naya Baradwar District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर. | प्रस्तावित सूचक nts | ies | sbi 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


८6 शिशवश्ि्््म्म दा छा 
11 जि पान कनेक्शन का eer Le) 
Sen है र 


Quality 0 2175, 100.0% 100 00 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत ae ade 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 


= 
an 


| 
4 
Ea 
q 
S| 
al 


= 


1.8 


1.9 90.0% 


a | w 
on oO 
wf 
oa co] 


100.0% 100 100 


| 


Zz 
> 


= 


Coverage of sewage network services of 

22 [मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 
Collection efficiency of sewage network % 

23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee a NA 
Adequacy of sewage treatment capacity Fs 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00:09: nies Ne 


Quality of sewage treatment ५ 
2.5 [प्रशोधित मल जल की गुणव ७ 000% Ne 
Extent of reuse and recycling of sewage ५, 
26 ।प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा eee NA 
27 fae g लागत recovery in sewage management 400.0% 2 


E 
Zz 


Efficiency in redressal of customer complaints 
28 [उपभीक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 108 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता noe aa ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3 Household level coverage of solid waste management services 5 
1 ठोस कररा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार (20:08 100 ae 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता AO 100 ie 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 31200 & tks 22 


3 Extent of municipal solid waste recovered 9 
4 शहरी ठोस sofas कचरे का पर्नउपय 80.0% 100 100 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान wees nA 
Extent of cost recovery in SWM services 
3.0 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली 100 uo 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 
7 _ उप्रभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 5 00228 

Efficiency in collection of SWM charges कि ane sl) - ae 
3-8 Sa कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eg” a 48 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


4.2 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 823 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pakhanjur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


ae वर्तमान स्थिति लक्ष्य 

प्रस्तावित सूचक biti 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10028 लि आम गा 
Per ope ita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 70 
Extent of metering of water connections ® 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee a 
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Efficiency in redressal of customer complaints 460 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ‘ 

etal supplied 100.0% 100 400 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 90: 0.20 Ag 

Efficiency Au collection of water supply - related charges é 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eee ue ml 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets é 

शौचालयों की उपलब्धता 100:07 ih 
Coverage of sewage network services 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता OO 
Collection efficiency of sewage network 
'मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% 
Adequacy of sewage treatment capacity ० 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ae NA 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की eee 


= 
i=) 
o 


Extent of non revenue water (NRW) é 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 12,210 Be 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
पं 0. 
x UTd 


wf 
4 
3 
A 
15 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 


= 
5 nN 
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Zz 
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Zz 


Zz 2 


= 
A 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
3. हट of Leta eye ecovered 100 100 
35 eee tee का बैजनिक निपटन 3 100०% 
36 िस कचरा प्रबंधन मैलागत वसूली | % | 
38 लि कवर प्रबंधन मे लागत वशचली की 
वर्षाजल को निकासी 


2.1 
2.2 
2.3 
24 
2.5 
26 
2.7 
2.8 
2.9 


* 


3.1 
3.2 
3.3 


BG 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जत जलीत्सारण तंत्र की लबाद ४ | « | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई Age? 45 

Incidence of water logging/looding a a ee eee 
जल भराव के क्षेत्र oer 0 9 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


4.1 


4.2 


824 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Palari District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1 _ जल प्रदाय कनेक्शन का eee Bi tt 
जल की उपलब्धता ana 
Extent of metering of water connections 406 0% oa ie 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार का 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा ° 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
1.6 | उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ue is ES: 
Quality of water supplied a 
'प्रदाय जल 100.0% 97 100 
Cost recovery in water supply services 42 
जल प्रदाय में लागत वसुली Oe 
Efficiency_in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल Wala म॑ लागत AY क्षमता J 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
Coverage of sewage network services , 
मल Prin नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के की मात्रा 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ध 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste Teese 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता | 
3.3. |Extentof segregation of municipal solid waste 1000 
~ शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण oe 
3 Extent of municipal solid waste recovered ९५ 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु aon 0४ el 
Extent of scientific disposal of municipal sotid waste 7 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100-00 NA NA 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee | & | 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 800% at 
Efficiency in collection of SWM charges mi a | 658 | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ene wt 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ees ia as 
Incidence of water logging/flooding ; | _ ०९ | 
जल भराव के क्षेत्र oN 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data s 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 825 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pali District :Korba Nagar Panchayat 
| erie | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक lig 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय PAH का विस्तार 100-0'%% रे a 
Per eas ita supply of water है 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता गिल | _& | 

Extent of metering of water connections a 

13_ जल प्रदाय ated के मोटरीकरण की विस्तार to. 
Extent of non revenue water (NRW) é 

गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 20 a = 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता ea hours 3.0 3.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली ane 20 21 
Efficiency _in collection of water supply - related charges शा 

1-9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ence 2° 15 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

'शौचालयों की उपलब्धता 100.0% } 00 


= 
wy 


© 


Coverage of sewage network services 
25 प्रशोचचित मल जल की गुणवत्ता. ._ 100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 

© 1प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा none 
Extent of cost recovery in sewage management 

2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निशाकरण की क्षमता 22 100 
Efficiency in collection of sewage charges ५ 

29 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eds ue Ma 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


ee शक लिन NA 
ee ee | & | 
37 [Fosters शिकायत के निरकरण की 
38 “तर पल लत तो की 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network é a कक 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब one a ad 
Incidence of water logging/flooding 6 

42 जल भराव के क्षेत्र 0070 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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826 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pandariya District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


| स्तरॉंक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 
[am | 8 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार | ७० | 
Per ie ita supply of water 
Extent of metering of water connections é 
जल प्रदाय कनव्शन के etree ere 1000 
Extent of non revenue water (NRW) 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता ee fouls cae = 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Cost recovery in water supply services 
Efficiency Bul collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता sone 38 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


a ae 
24 मिल जल के प्रशाणन वता की परत 
26 परशोधित मल जत के ears 
28 [Eien को शिकायत के निरकरण की | *% |] 
29 [ike में लागत कली की बमता ee 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन हे 


«| 
क्‍ 


Household level coverage of solid waste management services 


3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 10006 100 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

3.2 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 1 00:05 199 100 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का परथ्थकरण bare ie 100 


Extent of municipal solid waste recovered 

34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय oe ee 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

35 शहरी ठोस suite कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae 
Extent of cost recovery in SWM services 

30 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसूली ae 
Efficiency in redressal of customer complaints 

37 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

8 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता as 

STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 6 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 10078 a 2 
Incidence of water logging/flooding 

42 जल भराव के क्षेत्र eid 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pandatarai District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


ee फल 
ee 
| 40 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets of 

शौचालयों की उपलब्धता 09:02 100 
Coverage of sewage network services 100.0% 

मल Prin नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ise 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क को संग्रह क्षमता 1909:928 Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eee 

Quality of sewage treatment 

2-5 प्रशोधित मल जल की गुणव mids ba 


1 
1 


1.6 100 
7 100 
8 21 
9 75 


1 


2. 
2. 
2. 


4 
2 
3 


No 
bh 


nN 


N 
N 


o 


Extent of reuse and recycling of sewage 4 
प्रशोधित मल जल के पर्नउपयोग की मात्रा 20.0% 
Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली 100.0% 


29 _ (Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% | ४ | 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 


100 
NA 
NA 
NA 
NA 
fo oF 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ane Ms 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार OG 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
32 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 
Extent of segregation of municipal solid waste 460. G08 
33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण 100/26 


Extent of municipal solid waste recovered 6 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नउपय 00:63 


100 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
92 
NA 
100 


Extent of cost recovery in SWM services 
36 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली noon 
Efficiency in redressal of customer complaints 

TIPE की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poe Pos | le 

3 Efficiency in collection of SWM charges हि Gem alll . vibe 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 2 a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलीत्सारण' na fae pas | सा 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब OOO ae 2 

mise i Ee | 
जल भराव के क्षेत्र vis 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100 
100 
100 
NA 
45 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Parpondi District :Bemetara Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 


प्रस्तावित सूचक 2022:23 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per soph ita supply of water 

प्रति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय PARA के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 6 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध ne a 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता et hous aa 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता किए 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गणव 100.0% 100 
जल प्रदाय में लागत वसुली (44122 ie ie 
Efficiency in collection of water supply - related charges ee 65 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता Boon Be a2 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of sewage network services 6 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eG 


23 Collection efficiency of sewage network 100.0% 
4 


54 


115 


1.3 
4 


2 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 
24 loa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.098 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की _100.0% 


2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
“2  1प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management हि 
27 [सिवरेज में लागत वसुली 100.0% 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता =e 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता ee we 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services i 
ORS कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00:20 100 100 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ees le? 


Extent of segregation of municipal solid waste हूँ 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 100.0% 


Extent of municipal solid waste recovered 5 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 80.0% 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 10526 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन मे लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
पभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:04 109 
3 Efficiency in collection of SWM charges कि en 65५0 | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता aes 36 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network | ० | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 
जल भराव के क्षेत्र 0018 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2 
> 


20.0% 


= 
> 


= 


= 
O° 
Oo 


= 
i=] 


Zz 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 829 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Patan District :Durg Nagar Panchayat 
| rte | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक Ne 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


wo 
a 


31 
3३ 
NA 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता ay hours 10 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00220 


= 


a N o 
Oo o च्च 


=) 


Quality of water supplied 5 766 

प्रदाय जल की छठ 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 6 

जल प्रदाय में लागत वसुली aa af 
Efficiency A collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% | _ ० | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


75 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of sewage network services 

लि जाया 
लक, 
27 किलर g on recovery in sewage management 
28 [pestered शिकायत के निरेकरण की 100 100 


Efficiency in collection of sewage charges 
29 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ara NS a 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ee a आओ 

i शिकायत के नर करण डी 

तीस कब धवन मे तगत et की हिल. आओ 
STORM WATER DRAINAGE 

Leal 

a लक पड] 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pathalgaon District :JashpurNagar Nagar Panchayat 


; वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ete 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water Supply ply connections तत aa 0. 39 
जल प्रदाय कनेवशन का विस्तार ee oe a6 
जल की उपलब्धता 135 Iped 72 77 
Extent of metering of water connections 6000 ee | हर 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
गैर राजस्व जल की मात्रा acne 

15 |जल प्रदाय की निरंतरता 241008 

Efficiency in redressal of customer complaints Shae | ४ | ४५8 | 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aie 
Quality of water supplied हि 460 
प्रदाय जल 100.0% 100 100 
जल प्रदाय में लागत वसुली 100:0% 18 es 
Efficiency i collection of water supply - related charges | se | 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 30.0% 93 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 100:0 
Coverage of sewage network services 100.0% 
मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ० 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 


100 
om | ९ | 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता NA 
हु 


= = 
ple = 


= 
wo 


Extent of reuse and recycling of sewage 
Extent of cost recovery in sewage management ५06:0% 
सिवरेज में लागत ay 


Efficiency in redressal of customer complaints 


N [TN] NEN 
© | oc a}]a}; an] wo 


2 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 lata में लागत वसूली की क्षमता moos NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार के 

Efficiency of collection of municipal solid waste 100 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 5 

Extent of segregation of municipal solid waste 7 el fee 
33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 00:09 100 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 400... |. 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय ०" 
3.5 _ [Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4000% ae ४ 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान : 

Extent of cost recovery in SWM services हि a; NY ete 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 10 0:07 Is 12 
Efficiency in redressal of customer complaints हि 460 
उपभोक़्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता one ane ea 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20,020 35 a 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्ण जाल जलीत्सारण vet ae cil i (oe 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee in hi 

waar शत + 3 an कक 
जल भराव के क्षेत्र a 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pathariya District :Mungeli Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
ae. | प्रस्तावित सूचक आह: 4 ora 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


omen 
हर collection a aes supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 2१0:08 | oe 
27 किम 1 on recovery in sewage management | ६ | 
2 ee ee 100 
2 सिवरज मे re ee hate sewage charges NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
| * | 
शा bate क किए. आल 
Shoal पक न मे लात बदली ar 
वर्षाजल की निकासी 


2.1 
2 


2 


nN 
w 


= झट झट 2 


NR 
wo] 00 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eee ie “ 
जल भराव के क्षेत्र og हि 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


832 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pendra District :Bilaspur Nagar Panchayat 
aris | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2623:25 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


wp] o 


जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:07 


क्‍ Ea 
12 (Siena raat : 2 
ee हे : 
15 Continuity of water supply 

is eae | 


जि: z 
fo) > 
oS 
°o 


o 
wo 
oO < 


Quality of water supplied 


=a fa 
a 


1% 
oh प्रदाय जल की गणव 100.0% 88 
Cost recovery in water supply services % 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 27 29 
19 Efficiency_in collection of water supply - related charges 90.0% 52 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


aa Pris नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 


100.0% 100 100 


4, 
S 


a z 

lee 
z 

"हि 


2.2 100.0% 


हूँ 0, 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee Y i 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Nee 
25 Quality of sewage treatment 10 0.0% N N 


प्रशोधित मल जल की गुणव 
Extent of reuse and recycling of sewage 


०  [प्रशोधित मल जल के 


20.0% 


Zz 
> 
Zz 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 


27 'सिवरेज में लागत वस 100.0% 
Efficiency in redressal of customer compiaints ५५ 
28 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता noe 104 109 


29 Efficiency in collection of sewage charges 
*__1सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


90.0% 


z 
> 
= 
: 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 4 
34 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 1 20:08 18 8 
Efficiency of collection of municipal solid waste . 7a ne 
32 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 1 


00 100 
व ee 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cia eee ois 20 
जल भराव के क्षेत्र ee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pipariya District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
2022-23 2023-24 


135 19०6 


1 
1 
1 100.0% 
1 
1 
1 


100 


A 
2 
3 
A 
5 
6 
17 
1.8 
1.9 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Efficiency in redressal of customer complaints 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
25 
26 
27 
28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ० 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 10808 me 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 309:0% ie 
Extent of segregation of municipal solid waste 166. “717 , 166 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण igo ave 7 
Extent of municipal solid waste recovered é 
4 _ |शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय er ane 02 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 ४ 
5 lee ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:0% NA bia 
3 Extent of cost recovery in SWM services % 
“0? ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aah Sapa 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eens 
38 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


3.1 
3.2 
3.3 


w 
hh 


4 


4 
42 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pithora District :Mahasamund Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


उपभोक्ता को शिकायतों के निरकरण की 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


ae 
4 [ieee प्रशोधन en को पता 
2 


1.3 
1.4 
5 


1 


a fa 
“ST OD 


DS 


NTs 
७0 | णएा | & 


Extent of cost recovery in sewage management ठ 
27 ।सिवरेज में लागत वसुली 8:72 


Efficiency in redressal of customer 00115 4 
2.8 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges é NA 
29 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 34002 हक 
00 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


“ : 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

को शिकायत के Ree ae मत आओ, 

ors पवन मे ला ee की 

वर्भलत ओनिकासी कल 


3 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 25 
जल गरवक दिन ke किए आए बह खा) 
जल भराव के क्षेत्र ue 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pratappur District :Surajpur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


24 


00 
bo 


Zz 


५0 a 


= 
to] 
i=) 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


Efficiency ee collection of water supply - related charges ™ 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90028 a - 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल WaT 
Coverage of toilets 5 aA 
'शौचालयों की उपलब्धता moe 229 Age 
Coverage of sewage network services | oo 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network ie 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता gone bad 
Adequacy of sewage treatment capacity wa 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eee ms 

Quality of sewage treatment % NA 
2.5 प्रशोधित मल जल की गणव / 100.0% NA 

Extent of reuse and recycling of sewage a 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ae ve 
27 पा a eet recovery in sewage management 1 000% 
2.8... [Efficiency in redressal of customer complaints Shon | 9७9 | 

| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता me 

Efficiency in collection of sewage charges NA 

= सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता Boe NA 


NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
100 


4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1.9 


- 
mre 


Zz 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 


Zz 


Zz 


i 


= 
Qo 
ao 


शिकायत के at Pe | | ०७ |. 
8 [etree wer cra ceo eed 
STORM WATER DRAINAGE 

न लि aaa 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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836 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Premnagar District :Surajpur Nagar Panchayat 
err वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक ae 2022-23 2023-24 


| a. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
नह 
प्रति व्यक्त जल को उपलब्धता ee eee 
उपलयता की शिकायत के निरकरेण की _ % | 
19 Stieeney cet collection Es cae supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 4 
| |शौचालयों की उपलब्धता 10९९ 100 
Coverage of sewage network services i) = eal 
22 [मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता dag 
23 Collection efficiency of sewage network 
~ मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity a 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ee me 


ls 


nN 


ra 
oO 
g 
x 
= 
> 
2 
> 


= 
oOo 
Oo 


za 
a 


Quality of sewage treatment 4 

प्रशोधित मल जल की गुणव leo “ Me 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20:07 NA bs 


= 
oO 


= 
i=] 
Oo 


29 


Zz 
* 


Extent of cost recovery in sewage management 6 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges NA 
सिवरेज में लागत वसुली की 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee a 
Efficiency of collection of municipal solid waste an je 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता es 10 ue 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
wed ठोस wip के a 30 0% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
'शहरी ठोस smite कचरे का वैज्ञानिक निपटान 32062 NA NA 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली ae 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 0:03 is i 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
जल भराव के क्षेत्र ore 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 


29 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
Extent of segregation of municipal solid waste an) he 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 1090% age ee 
Efficiency in redressal of customer complaints : a [ry 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a. non 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब Oe ie 1 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pusaur District :Raigarh Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
zz 
ciate जल aaa 
— 
sara Renate निरकरेग की 
जल गा में लागत collection a ae supply - related charges | 56 | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हर 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 


Coverage of sewage network services a 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 190:0% 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 10028 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Ae जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
Quality of sewage treatment 


es 
No 


3 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता # 
Extent of segregation of municipal solid waste 406 
'शहरी ठोस अपषिए्ट कचरे का पृथ्यकरण 100:0% 100 129 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय oe 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6. [Extent of cost recovery in SWM services 460/0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Fa 7 
3.7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80 0% 
उपभोकक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता na 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ani 18 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


ND NR nN |] = 
5 ror) छा wo 


wo 
nh 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र ore 2 a 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


838 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Rahaud District :-JanjgirChampa Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 


| ante | लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक led 2022-23 2023-24 


जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय PA का विस्तार 15715: Ng i 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped ne 
एव 


a 
“I 


> 
4 
m 
Aa 
a 
Cc 
a] 
uv 
pi 
~< 
an 
m 
a 
s 
९) 
m 
n 
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Extent of metering of water connections 100.0% NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार cae 

Extent of non revenue water (NRW) é 

गैर राजस्व जल की मात्रा BI द्ध aoe | oo | 
जल प्रदाय की निरंतरता ea hous, =a 


Efficiency in redressal of customer compiaints 80.0% | | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aati 


a 


o 


पु 0 

Quality ch supplied 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली oe 
Efficiency Au collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


7 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets i 
शौचालयों की उपलब्धता 100:04 190 si 
| | ३ .॥ 


xq 
g 
| 
cAI 
al 


1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 


0 
90.0% 32 5 


| 


Coverage of sewage network services 


> 


> 


> 


Zz Zz Zz Zz = 


pen g et recovery in sewage management ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe “ ing 
Efficiency in collection of sewage charges 6 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:22 ne “ 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services ता 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100:0% 108 aoe 
Efficiency of coltection of municipal solid waste 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 1604 48 es 


Extent of segregation of municipal solid waste ५९८ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 10008? ve 100 


se | 
da eee nara ४७० | os | ०४%? ' 
STORM WATER DRAINAGE 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Rajim District :Gariyaband Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक SEs 2022-23 2023-24 
4... |WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections donde. cle’ - 8 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ees 23 o 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped Pe 
Extent of metering of water connections 6 
जल प्रदाय SAR के मीटरीकरण की विस्तार 199:026 NA 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 20:0# = 
जल प्रदाय की निरंतरता 20918 4.0 
शव 
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Efficiency in redressal of customer complaints 5 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 100 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 100.0% 100 

Cost recovery in water supply services ‘s an 
जल प्रदाय में लागत वसुली 00:08 ae 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 54 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20:02 a ik 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets of 
शौचालयों की उपलब्धता 190.0% 132 ae 


= 
Qo 
Oo 


A 
2 
3 
4 
15 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 


w 
| 


Coverage of sewage network services 100.0% 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता pei 

Collection efficiency of sewage network é 

Ae जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eae na 

Adequacy of sewage treatment capacity 7 ie 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता as 1 
Quality of sewage treatment 400.0% 

2 _प्रशोधित मल जल की गुणव is NA 

Extent of reuse and recycling of sewage 

; प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा : 


% 

27 e oe recovery in sewage management 1000% | 4 | 
Efficiency in redressal of customer complaints 

28 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:94 lee 
Efficiency in collection of sewage charges 

2.9 [सिक्रेज में लागत वसुली की क्षमता 08 ue a 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 9% 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae 100 me 


> 


2.1 
2.2 
2.3 
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a la 
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Efficiency of collection of municipal solid waste ‘ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 298 ape 
3 __ |Extent_of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Yew iene 40७ 22 


17771 717 
[aa ee हित, का 
अर कर पर लागत oe की 

waned 


= 
Q 
Oo 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हि fan, tke - tha 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ieee te 14 
Incidence of water logging/flooding ‘5 
जल भराव के क्षेत्र 0:02९ | ee | 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Rajpur District :Balrampur Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक Tie 2022-23 2023-24 


Ria 
WATER SUPPLY SERVICES 
ca 
eaves ner, ze Supelveonneetors 466:0% 
oc. पर deter sippy 24h 2.0 


uality of water supplied 
sara ea णव eS 100.0% 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
'शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 


~ 
— 
० 
i=) 
= 
i=] 
Oo 


8 100.0% 


90.0% 


Zz 
> 


19 


Be 
ow] a 
=a JN 

= 

wo 


100.0% 


= 
So 
Qo 
— 
So 
o 


100.0% 


22 मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
3 Collection efficiency of sewage network a 
23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता . 106.0" e ha 
Adequacy of sewage treatment capacity 4 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eon a Ne 
25 Quality of sewage treatment - 100.0% 


प्रशोधित मल जल की गुणव 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के Y मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
j उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
Y __ [Reka में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.6 20.0% 


2.7 100.0% 


= 
Oo 
oO 


80.0% 


> 


2 90 
2 
> 


> 
2 
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90.0% 


क्‍ 


Household level coverage of solid waste management services 
(ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


Extent रण scientific disposal of municipal solid waste ५५ 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Ae bad 
0 


NA 
3 Extent of cost recovery in SWM services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली es 
Efficiency in redressal of customer complaints | 868 | 100 
उपभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0522 100 
Efficiency in coliection of SWM charges af an 56 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता agen = 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


बृ्षो जल के Hane त्र की. बाई es oe a 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब Aen ee au 
Incidence of water logging/flooding “ | ० | 

जल भराव के क्षेत्र aa 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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3.4 80.0% 100 100 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ramanujganj District :Balrampur Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
Beale सूचक | स्तरांक.| 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 7 a हक 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार es oF 
Per bar 2 ita supply of water 
परत व्यक्ति जल को उपलब्धता os | 


= 


Extent of metering of water connections 5 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा Sd द्ध ae 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 22010 ey 
की 


N Zz N w 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eno” oF 108 

जल प्रदाय मेलोगत वसूली o | ४ 
जल प्रदाय में लागत वसुली poi 20 ne 
Efficiency _in collection of water supply - related charges कं | _ 58 | 

1-9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 3099 


Coverage of toilets हि 

शौचालयों की उपलब्धता isa 100 
Coverage of sewage network services 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100,0% 
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2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2 a a oe recovery in sewage management 
28 mare meen eer ee 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
po 
eta के निराकरण की 
किक पक न न का गली 90 0% 
वर्णाजलकीनिकासी 
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3.1 
3.2 
3.3 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षो जल जला, aU तंत्र की बाई iia ee ee 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee ot ee 
Incidence of water logging/flooding of a 
जल भराव के क्षेत्र की 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sahaspur-Lohara District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर... प्रस्तावित सूचक TRIP 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water eee ply connections a 

जल प्रदाय कनेक्शन का 00.05 

Per ex ita supply of water 135 Iped 

जल की उपलब्धता Teed 

Extent of metering of water connections 100.0% 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार i 

Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा BT द्ध 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 2710 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 


= 
© 


Efficiency_in collection of water supply - related charges 0% 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता & 
Coverage of toilets 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% 


Quality of water supplied 
Mars जल 100.0% 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत व ee 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

शौचालयों की उपलब्धता Wee 
Coverage of sewage network services 100.0 
मल Fria नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता oe 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eon 
Quality of sewage treatment 


5 [प्रशोधित मल जल की 000: 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 

7 'सिवरेज में लागत वस 100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 

‘O 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ND 


NI N[% | a 
© @ N 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 4 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार aia 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 445 मल DA 


की वि. 
phen की शिकायत ero की 
crea user लगत वाली की दम 
वर्जन निकासी 


w 
bh 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network é 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र tees 

42 _ |!ncidence of water logging/flooding 0% 
जल भराव के क्षेत्र 4 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saja District :Bemetara Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
Pa 
on an oe 135 ps 
07 eee ee 
मत eek 


| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


aan ae 
5 


Extent of reuse and recycling of sewage é 
प्रशोधित मल जल के 20.0% 


Fal of = recovery in sewage management 400.0% 4 
i 


a7 [Rega 
Efficiency in redressal of customer complaints ; फिर 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 100 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता une 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 4 
Od कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार oe 198 tues 
Efficiency of collection of municipal solid waste an . % 100 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Weer 100 100 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 400 
Ree ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ee a ee 
Extent of municipal solid waste recovered 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 12020/% hes uae 
3 Extent of cost recovery in SWM services is 
ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली ould 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
पभोक़्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 60.0% _ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता oe 7 pe sian 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100:07 sy 
जल भराव के क्षेत्र ane 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Samoda District :Raipur Nagar Panchayat 


oie वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक Tae 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार NOU 
Per Ea ita supply of water 
जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 


nN 
So 


N 


Lez] 
on 


135 lped 


q 


कक पे 
me ]u 


= 


कनेक्शनों 0, 
1.3 जल प्रदाय के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% NA 
Extent of non revenue water (NRW) 
ue गैर राजस्व जल की मात्रा छत द्ध 20.0% 
15 Continuity of water supply rice 


जल प्रदाय की निरंतरता 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 


80.0% 


Zz 
QP 


100.0% 
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की 
Cost recovery in water supply services 6 
18 जल प्रदाय में लागत वसली mee = 
Efficiency Ba collection of water supply - related charges 5 45 
iy जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता neo Ie 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of sewage network services 


Te निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 


z 
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100.0% 


= 
o 
Oo 
= 
i=] 
Oo 


2.1 


N 


100.0% 


23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता (00:97 Me N 
Adequacy of sewage treatment capacity 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100. N 

25 Quality of sewage treatment 400.0% N 


प्रशोधित मल जल की गुणव 

Extent of reuse and recycling of sewage 
; प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत ay 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
[aka में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
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20.0% 


Zz 


100.0% 


Nn 
fe>) 


o 
Rey 


Zz 
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80.0% 


90.0% 


Zz 
* 
झट 
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Household level coverage of solid waste management services é 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 1॥00:0/% 109 
Efficiency of collection of municipal solid waste A 

32 ।शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 00:22 2 us 
Extent of segregation of municipal solid waste ४ 

33 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण Hees 100 10? 

34 Extent of municipal solid waste recovered 80.0% | 10 | 00 400 


'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
* ।ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
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Coverage of storm water drainage network 100.0% 
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Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


42 0.0% 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saragaon District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per cape ita supply of water 

प्रति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 


= 
oo 


100.0% 


= 
=s 
— 


o 
जल 


1.2 135 Iped 


= 
02 
aw 


wo 4 
a > 
a > 


कनेक्शनों ।0, 
जल प्रदाय के मीटरीकरण की विस्तार Cee 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20:05 
15 Continuity of water supply 24 hours 38 


जल प्रदाय की निरंतरता 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
3 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल -_ 100.0% 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency ॥ collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of sewage network services 


aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
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1.8 100.0% 
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90.0% 
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100.0% 100 
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100.0% 


Zz 
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Collection efficiency of sewage network of 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता aes he Ms 
Adequacy of sewage treatment capacity a 

2.4 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100:0% 21 
Quality of sewage treatment ५ 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपय मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


20.0% 


Zz 
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3 
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28. (Efficiency in redressal of customer complaints 80 0% | _४ | 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eae 

Efficiency in collection of sewage charges हर ie 

29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 13776 he Ne 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 5 
OM कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार teen” ae sad 


100.0% 100 


= 
fo] 
oO 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
“ (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 
“शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का gee 
Extent of municipal solid waste recovered 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
“2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


38 Efficiency in collection of SWM charges 
-> [ठोस कररा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
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वर्षो जल जलीत्सारण aa aa de es ee 
41 last जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 022 = i 

wear ae a a ae 
42 [जल भराव के क्षेत्र roe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sargaon District :Mungeli Nagar Panchayat 
वर्तमान स्थिति लक्ष्य 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


द 


eel 


Continuity of water supply 

1 जल प्रदाय की निरंतरता ६1024 

1 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता rata 
Quality of water supplied 

1. प्रदाय जल की णाव 100.0% 1 
Cost recovery in water supply services 37 

1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 26 27 
Efficiency ॥ collection of water supply - related charges ; | os | 

1-9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eae oF 


| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
A 


Coverage of sewage network services 
22 मल निरनेटवक fa oar oon | ९ | ९ | 
3 


2 Collection efficiency of sewage network 100.0% 


76 
87 
NA 
20 
2.0 
100 
00 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
पल अत के शोध ता की पता 


N 
aS 


Extent of cost recovery in sewage management 

27 lRata में लागत वसली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints o 

28 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges y 

29 ।सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:02 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार me 


Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 100 


100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता | mw | 
se 
ठोस कचरे प्रबंधन मै ागत वसुली की oer 

a 


NA 
NA 
NA 
NA 
100 
NA 


3.1 
3.2 


3 


100 
100 
100 
100 
NA 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 3 


Coverage of storm water drainage network 4 ie 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब qe: aD ae 
incidence of water logging/flooding 3 

जल भराव के क्षेत्र Boe : 2 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sariya District :Raigarh Nagar Panchayat 
| स्तरंंक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सक्र... प्रस्तावित सूचक eRe 2022:25 500554 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per eas ita supply of water 

प्रति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 


100.0% 
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: : = 
nN = 


135 Iped 


>I] NIN 
= 2 fo) 
> 


कनेवशनों 0, 
जल प्रदाय कनेवशनों के मीटरीकरण की विस्तार eee 
Extent of non revenue water (NRW) Of 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध हक a : 
15 Continuity of water supply 24 hours 25 25 


जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 0019/्षा15 


1.6 |उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
7 Quality of water supplied 
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Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency_in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत cael की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of sewage network services 


1.8 100.0% 


1. 


oO 
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90.0% 


099 जज 
Nn bo 
50 _ 
w o 


2.1 100.0% 100 


= 
Qo 
o 


22 मलनिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता वि आज आफ 
27 Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 


सिवरेज में लागत वसुल 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


| N 
00 


80.0% 100 100 


| 
Z _ 
* है 
z 
* 


90.0% 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय॑ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
oe कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
37 Efficiency in redressal of customer, complaints 
उपभीक्‍ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3 Efficiency in collection of SWM charges 
; 'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
| last जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Shivrinarayan District :-JanjgirChampa Nagar Panchayat 


ua वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
a प्रस्तावित सूचक स्तरांक 9022:23 Pen 

Pt /] WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Ee eS zs 

Per i ita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2200 008 
1 


3 Extent of metering of water connections 100.0% 
9 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार aes 


19 जल अदा ies collection 4 pel supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 2 
A शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 


Coverage of sewage network services 100.0% 
aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता art 
Collection efficiency of sewage network 5 
Ae जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता aoe 
Adequacy of sewage treatment capacity 5; 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ago 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणव 100.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ate 
Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली 100.0% 
Efficiency in redressal of customer compiaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Boots 308 a 
Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ous Ne ed 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली | JOR a 


Efficiency in redressal of customer complaints 
'उषभोक्‍्ता की शिकायतों के निराकरण की pain Se Rie pe ae 
: 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की-क्षमता 20.0% 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network a 
*__1वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 100.0% 


Incidence of water iogging/flooding é 
£ [जल भराव के क्षेत्र oe 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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849 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Simga District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 190.0% 42 4 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता bests और ie 
Extent of metering of water connections of, 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100:0% NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) हि जा 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध one ca Se 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 2110 
Efficiency in redressal of customer complaints 50 0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
Cost recovery in water supply services 6 
1.8 जल प्रदाय में लागत वस 100-072 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत ay क्षमता है 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets j 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 2000: ae ee 
3 Collection efficiency of sewage network 400.0% 
Te जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता i 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100:0% 
Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की मा = ANG 


Extent of reuse and recycling of sewage ‘ 
प्रशोधित मल जल 2०0४ 


Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 lata में लागत वस 100,0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:08 Ne Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


31 Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ‘ 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 2320 
Extent of segregation of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ” 1 
Extent of municipal solid waste recovered 
बाहरी तोस te करे का पर 3009 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
'शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00.20 Ma Me 
Extent of cost recovery in SWM services 5, 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की 
3.7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints sane 
की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nee 
Efficiency in collection of SWM charges 9 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20089 ह ab. 


= 
N 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network A 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ta 100.0% 16 20 
जल भराव के क्षेत्र cid है 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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[ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sitapur District :Surguja Nagar Panchayat 


| rte वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
am. | प्रस्तावित सूचक Se 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Per capita supply of water a a 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 182 Ibea 

Extent of metering of water connections 4 
aa Wee कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00:08 be 

Extent of non revenue water (NRW) ५; 3 
गैर राजस्व जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20.0% a 5 
Continuity of water supply 3 
जल प्रदाय की निरंतरता 65100 i 
16 [Efficiency in redressal of customer complaints 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 238 


Quality कक 100 


= 
a 


A 
Fs] 
Ea 
ra 
rl 
al 


Cost recovery in water supply services 
18 जल प्रदाय में लागत वस॒ली eis = 


19 Efficiency ‘an collection of water supply - related charges 
है जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


22 लि ce Saar ah onan a आआ 
ee पाक 
20 Scena Reread के humor 
29 lee में शागत बहती को बता ee 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


34 Wed ieee a foe management services | ० | 
8. eee # | © 
sear शिक वा के टिरेकरण की 100 
38 लिस कब परवान मे लागत बसी की बम" 
वर्षा जल की निकासी 

व जे ताल की तब 
Hel water logging/flooding 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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Coverage of water supply connections 2% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:0% ot 2 ; 
78 95 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Tumgaon District :Mahasamund Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


Ra 
ez 
जल आपूर्ति सेवाएं 
हि कि [ ४ 
हर राज जल की oe 20.0% ४ 
cians eal collection a acl supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


2 मिल वि नेटवक Sal को व्यापकता | ९ !' 
हे Extent q cont recovery in sewage management 
29 Re लागत वरजी का ids sewage charges NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


तर कर पवन मे गत कली 
तीस कर प्रबंधन लात बसी को 
wonder 


Zz 
> 


fe] 


Zz 
> 


Zz 
> 


N 
N 
z 


3.1 
2 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षो जल जे Sparen aa fae ita ice fe = ERE 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 19 40 

ame बम 1 7 ee 
जल भराव के क्षेत्र we 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. . 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Tundra District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय PAN का विस्तार 100४ 
Per eal ita supply of water 435 Iped 
जल की उपलब्धता Aseilped 


Extent of non revenue water (NRW 20.0% 52 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
जल प्रदाय की निरंतरता ae Pours 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 0208 १३ 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस eee. 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 
मल जल नेटवर्क को संग्रह क्षमता 100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 8 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 


Quality of sewage treatment ५ aA 
प्रशोधित मल जल की 100.0% 


N 
हु 


N 


Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा Zn" 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ay 

Efficiency in redressal of customer complaints 07, 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 


Efficiency in collection of sewage charges हि 
सिवरेज में लागत वस॒ली की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस Pa प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 480 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 500 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण oe 
Extent of municipal solid waste recovered 6 400... |. 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय soa 190 d 

3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste of We. call > ae 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:92९ NA Ne 

Extent of cost recovery in SWM services हि | _ ५ | 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ००७ | &% | 
Efficiency in redressal of customer complaints ao | 8 | 
उपभोक़्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 2 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता mk 18 bis 


N 


‘ nm | 
Sle ala 


100.0% 


NI 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलीतसारण तंत्र को ce ७ | ४ 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र 102.08% 
जल भराव के क्षेत्र ; ee 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


wo] ow 
ao | 3 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Utai District :Durg Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक le 2022-23 2023-24 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections | 
1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार AD: O% 
Per oo ita supply of water 135 Ipcd 
2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 
की 


= 


a 


1 
1 
1 


3 
4 
5 

16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ms 


Quality of water supplied 100.0% 


= 

ee 
q 
gy 
q 
S| 
al 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 100.0% 
Efficiency _in collection of water supply - related charges 5 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


41 
78 
NA 
16 
2.5 
100 
71 
35 
75 


1.8 
1.9 


Zz 


Extent of cost recovery in sewage management 

fava में लागत वसली 100.0% 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता cee | | as 
Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% NA NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 4 

ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार oe ve 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क#षमता nee 100 | 100 

Extent of segregation of municipai solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ee 10 poe 

Extent of municipal solid waste recovered 

34 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय anes ae ies 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 1 00:22 Me ps 


2.7 
2.8 
2.9 


3.1 
3.2 
3.3 


Zz 


a 
| 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली oe 

Efficiency in redressal of customer complaints | ४8४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 0 
Efficiency in collection of SWM charges 

35 | sta कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता | eh | oe 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100:0%6 
Incidence of water logging/flooding 6 
जल भराव के क्षेत्र or 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.5 
3.6 
3.7 


4 


A 
42 


854 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Visrampur District :Surajpur Nagar Panchayat 


| रतरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
| सर... प्रस्तावित सूचक है 10020 2022-23 2023-24 


Coverage of water supply connections by 2% | 38 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:09% हे 28 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 ped hy 

Extent of metering of water connections ५५ 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ia ls as a 


Extent of non revenue water (NRW) 
4 Reed जल की मात्रा :छत्‌ द्ध 20.0 i 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता ea nours 4 


16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
0 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 42% 


= 
» 


> 
Oo 


Ere 
Zw eo]: 
3 


Quality of water supplied 100.0% 


Cost recovery in water supply services ; 
18 जल प्रदाय में लागत वसुली 100.0% 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल Ward में लागत वसली की क्षमता 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets : 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 


Coverage of sewage network services हे 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 400.0% 


Collection efficiency of sewage network a 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ५2222) ue 


Adequacy of sewage treatment capacity ५५ 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Loe 


Quality of sewage treatment 6 
2.5 [प्रशोधित मल जल की eee MA 
Extent of reuse and recycling of sewage of 
26 |[प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा ages as 
27 Fassel ed sates recovery in sewage management 100.0% 


Efficiency in redressal of customer compiaints 
28 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 


Efficiency in collection of sewage charges 6 
29 [feats में लागत वसूली की क्षमता roe = 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


fs 
q 
Ea 
4 
| 
al 


00 

ne] 
95 

2 
NA 


P 


ico] 


= 
oa 
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= 
> 
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Zz 
Zz झट झट 


Zz 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services a 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार pane 8 


1 
1 


= 
Qo 
o 


Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता = 
Extent of segregation of municipal solid waste 

3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण were 


w 


w ५ 
& wo N 


00 
00 
100 
100 


Extent of municipal solid waste recovered é 

3.4... शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय कर | wo wm 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste of 

3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान eee a as 


E 


3 Efficiency in redressal of customer complaints 
*_ 1उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 9 


Efficiency in collection of SWM charges 5 

3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network é 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 100.0% 41 
Incidence of water logging/flooding 6, 

जल भराव के क्षेत्र 0.0% | oo 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on iandfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3 Extent of cost recovery in SWM services 
8 letra कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ; anal & 
i 41 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Wadrafnagar District :Balrampur Nagar Panchayat 


ae | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक SRP 2022-23 2023-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water meee ply connections 
1.1 Gergana कनेवशन का विस्तार 026 ote 
Per ed ita supply of water 
1.2 |p व्यक्ति जल की उपलब्धता Heber 105 
3 Extent of metering of water connections गा 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Ino es 
Extent of non revenue water (NRW) A 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा Bee aun of 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 159 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता bis 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत ay 


w 


[8 
w 
o 


= 
Oo 
a 


४ | 


2 


E 


= 
a 


1.9 


Efficiency _in collection of water supply - related charges 
की क्षमता 


~ 
* 


जल प्रदाय में लागत ay 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल Wat 
Coverage of toilets 3 
शौचालयों की उपलब्धता ee 1 108 
Coverage of sewage network services 
22 na fain नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network ५५ 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% NA NA 


Adequacy of sewage treatment capacity ह 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणव 100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 6 
© 1प्रशोधित मल जल के पूर्नउपयोग की मात्रा 20086 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिबरेज में लागत वसुली 1 
Efficiency in redressal of customer complaints 
2.8 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20/028 


Efficiency in collection of sewage charges é 
9 [सिवरेज में लागत ayet की क्षमता ee Ne a 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


nN 


= 
00 


= 


Zz 
= 
* 


z 
> 
z 

* 


z 
> 
z 

* 


N 


७ | ७ ७ 
च्च 0) | ए aS 
| 


nN 
Oo 
nN 
nN 


= 
° 
o 
= 
[=] 
i=] 


N 


Zz 
+ 


Extent of cost recovery in SWM services . 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली eee = 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe ane 
Efficiency in collection of SWM charges 


; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00.8 
Incidence of water logging/flooding é 

42 [जल भराव के क्षेत्र 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore the value of scientific disposal 
of MSW is based on the extent of MSW recovered in a city. 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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Household level coverage of solid waste management services 6 
ORT कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार mee 190 a 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee me _ 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 4 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्यकरण vee i bog 
3 Extent of municipal solid waste recovered 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 54246 us 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
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By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary. 


856 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024 [ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


कोण्डागांव, दिनांक 25 जून 2024 


प्रारूप-एक 
(नियम 11 देखिये) 


क्रमांक/4383/202401200400032/अ-82/भू-अर्जन/2023-24.-- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर 
तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक 
समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक 
समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई ) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत्‌ 
अधिसूचना प्रकाशित की जाती है. 


नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 


जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
कोण्डागांव बडेराजपुर सोनपुर 0.040 हेक्टेयर सोनपुर से FN खजरावंड मार्ग के कि.मी. 1/2 से 
7/8 तक मार्ग के लिए भूमि अर्जन. 


उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-06-2024 को समय 
11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन सोनपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


एक लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण न- सोनपुर से बननूपारा खजरावंड मार्ग के कि.मी. 1/2 से 
7/8 तक मार्ग के लिए भूमि अर्जन. 
दो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 01 
तीन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- निरंक 
चार प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों — निरंक 
की अनुमानित संख्या. 
पांच प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य -- निरंक 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 
छः क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — 0.040 
सात क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हां 


कर लिया गया है ? 


आठ. परियोजना की कुल लागत — 1034.91 लाख 
नौ परियोजना से होने वाले लाभ — प्रस्तावित निर्माण पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को आवागमन 
में सुविधा का लाभ प्राप्त होगा. 
दस प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए. — 5.00 लाख 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय, 
ग्यारह परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा 
सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


